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ы ское правительство решило призвать 


Г 


Строго соблюдать 
устав сельхозартели 


Скоро заканчивается  сельскоховяй- 
СТьенный год, Колхозы педходят к за- 
вершению всех основных хозяйствен- 
ных работ, к реализации 
честного труда колхозников. 
большая и весьма ответственн 
та — окончательное распредел 
гатых доходов. Эти доходы 
ваются с кажлым го 
крепнут колхозы, мвожатся. их богат- 
ства, еще зажиточнее и кульгурнее 
становится жизнь колхозников. 

тни сотни колхозов нашей рес- 
публики, строго соблюдая сталинский 
Устав сельхозартели, точно выполняя 
постановление партии и правительства 
«О распределении доходов в колхозах», 
добились в этом году новых значи- 
тельных успехов. Вес трудодня в 
большинстве колхозов будет ‹ намного 
выше прошлогоднего. Колхозники сель- 
хозартели им. Ленина, Городокского 
района, получают, например, на трудо- 
день 6 кгр. зерна, до 10 кгр. картофе- 
ля, 3 рубля деньгами и много других 
продуктов. Колхоз «Чырвоны парты- 
зан>, Минского района; распределяат 
на трудодень, кроме денег, по 5 кгр. 
хлеба; до 15 кгр. картофеля, 5 кгр. 
кормов для скота.  Колхозник этой 
сельхозартели Михаил Коваленко на 
выработанные трудодни получит боль- 
ше 5 тонн хлеба, около 15 тонн карто- 
Феля, около 1500 рублей деньгами. Та- 
кой же приблизительно и больший до- 
ход на трудодень получают. колхозни- 
хи сельхозартелей «ХШ  Кастрычнк», 
Туровекого района, им. Тельмана, Бра- 
гинского района, «Роте фане», Мети- 
славльского района, и многие другие. 


Такой и гораздо полновеснее трудо- 
день могут и должны получить члены 
всех колхозов нашей республики, чест- 
но работая на полях, фермах, борягь 
за полное сохранение _ каждого  кило- 
грамма продуктов, сберегая каждую 
колхозную копейку. 

Совнарком СССР и Центральный Ко- 
мнтет ВКП(б) отменили  практиковаз- 
шийся до этого года порядок распре- 


Впереди 
ая рабо- 
ение бо- 
увеличи- 
дом. Из года в год 


деления денежных доходов в колхозах, 


Они установили, что на трудодни  дол- 
жно распределяться не’ менее ‘60—70 
проц., & отчисления капитальные 
затраты не. должны превышать 219 
проц. денежных доходов. Это поетанов- 


на 


ление, направленное ва улучшение 
благосостояния колхозного крестьяч- 
ства, кладет конец тому произволу, 


который существовал в очень многих 
колхозах в отношении расходования 
артельных средетв, 

Однако, нужно сказать, что это по- 
становление Союзного правительства и 
Центрального Комитета партии не 
всюду доведено до глубокого сознания 
колхозных масс, Частые нарушения 
финансовой дисциплины в ряде колхо- 
зов с0 всей убедительностью говорят 
нам 0б этом. Предевдатели правлений 
многих колхозов  самочинно — зале- 
зают д артельный. кошелек ‘и бесконг- 
рольно, не спрашивая на это согласия 
колхозников, расходуют  колхозные 
сродства по своему усмотрению. 

Правления сельхозартелей «1 мая», 
«Чырвоны Новаселец» и им. Куйбыше- 
ва, Борисовского района, успели за 8 
месяцев намного перерасходовать сум- 
мы, отаущенные сметой на хозяйствея- 
ные расходы. Правление колхоза 
«Красный огородник», Минского райо- 
на, уже израсходовало на производ- 
ственные нужды колхоза 67077 руб- 
лей, т. е. в два раза больше, чем пред- 
усмотрено сметой. Более ` чем на 150 
процентов перерасходованы средства и 
в колхоза «Юны комунар», Климович- 
ского района. 

Нет нужды доказывать, какой огром- 
ный. врел наносит такой администра- 
тивный произвол некоторых прав- 
лений и председателей колхозов. 
Согласно сталинскому Уставу  сель- 
хозартели, только общее собрание 
членов колхоза является единствен- 
ным правомочным хозяином сельхоз- 
артели. Только оно определяет и ре- 
шает все вопросы, связанные с таким 
исключительно важным делом, как 
расходование артельных средетв и 
распределение дохолов. Правление кол- 
хоза,  самочинно распоряжающееся 
колхозными средствами,  транжиря- 
щее колхозную собетвенность, ’ делает 
большое преступление перед колхоза- 
ми, перед’ страной. Партия и прави- 
тельство потребовали от районных ор- 
ганизаций привлекать к уголовной от- 
ветственности лиц, допускающих неза- 
конное расходование артельных 


_Германия требует отставки Сыровы 


ЛОНДОН, 25 октября (БЕЛТА). С9- 
гласно полученным из надежных 
источников свелениям, лица, вервув- 
шиеся из Праги, сообщают, что там 
получено  ультимативное требование 
Германии об уходе в отставку 


_ ПА ‚24 октября (БЕЛТА) «Фи- 
рем из Варшавы, что поль. 
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_ Польша признает „правительство“ генерала Франко 


‚ всевозможных 
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” ПЕРЕДОВАЯ: — Строго 
` устав: сельхозартели. 


в колхозе (2 стр.). | 


.— 


| измену делу колхозов и помощь 


эти города 
потому, что железнодорожный 
узел и имеет радиостанцию, а в горо- 
‘чехами построена но- 
А стоимостью в 150 
городе Копршивнице на- 
считывается 3.968 чехов и 622 немца, 
но в этом городе имеются автомобиль- 
ный и вагоностроительный заводы, и 
поэтому Германия его оккупировала, 
В городе Ходелавице проживает. 1.943 
чеха и только один немец, и тем не 
менее город оккупирован немцами, так 
как он имеет промышленное значение. 


врагам варода». 

Однако, существенных результатов 
| борьбы с нарушителями Устава сель- 
хозартели — этого основного закона 
колхозной жизни во многих колхо- 
зах БССР еще не видно. Внимание 
районных партийных, ‘советских орга- 
низаций, земельных органов на местах 
еще недостаточно. приковано к этому 
ответственнейшему участку. Не везце 
эти организации оказывают нужную 


по} 
омощь ревизионным. комиссиям. А город является мошной крепостью и 
сталинский Устав возлагает на реви- 


знонные комиссии большие и отвег- | ЗАаЖНейшим железнодорожным узлом, 
ственные ‘задачи. Ревизионная комис- |ХОТЯ большинство ры Вера 
сия — орган общественного контроля. | 
Она обязана стоять на страже интеа-, 


грабителей. Поляки поступают как на- 
стоящие хищники; Польша оккупирова- 
ла крупный и ценный горнопромышлен- 
ный район, ‘где. чешское’ ‘население со- 
ставляет подавляющее большинетво. 
Она захватила город’Богумин, ибо этот 


о ФАШИСТЫ ХОЗЯЙНИЧАЮТ — 
_Зашятые враги пар» ороыь| В ЗАХВАЧЕННЫХ РАЙОНАХ ЧЕХОСЛОВАКИИ 


ши мель анах, у 

ой А ыы ВАРШАВА, 24 октября (БЕЛТА). | ции. "По сведениям польского телеграф- 
знонные комиссии в деле укрепления | Польские оккупационные власти Тешин- | ного агентства, все железнодорожные, 
хозяйственной и политической мощи’! ской (Чехословацкой) ‘Силезии издали | почтово-телеграфные, финансово-про- 
колхозов. Они всячески пытались раз- |ряд новых раепоряжений, ‘свидетель- мышленные, торговые и другие учреж- 
валить их работу, принизить роль об-'ствующих о  поспешной фаиизации ‘дения в захваченных районах руково- 
ществевного контроля в колхозах, ос- | захваченных районов. Так, например, | датся и обслуживаются спецкально ко- 
лабить бдительность колхозников и опубликовано распоряжение, предоете- |‘мандированным из Польши штатом фа- 
тем самым создать обстановку для | регающее ‘население, что не только | шистеких чиновников или польекими 
злоупотреблений, ‘на- принадлежность к коммуниетической , фашистскими элементами, завербован- 
правленных на подрыв колхозов: Оен- партии, но даже «контакт с коммунис: | ными на -месте. Значительно увеличе- 
ныр вражеские гнезда — разгромлены | тами» будет преследоваться как прес- | по количество‘ полицейских сил. 


славными. органами Наркомвнудела и {тупление, равное государственной из- В захваченных районах -остро чув- 
враги народа получили по заслугам. мене. Опасаясь антипольских выступ- ствуется недостаток. продуктов” Под. 
Но ликвидация последствий  вредч- лений лиц, недовольных польсвим фа- 

тельства идет еще крайне медленно. ; воз из деревень почти прекратился, На 


шиетским режимом, оккупационные 


р ; ` 
евизионнь миссии очень многих 
Ревизионные коми власти . потребовали от населения  не- 


колхозов работают крайне плохо. Они ` | У т 

не и ед ревел пе- | Медленной „едачи личного оружия вбех 

ред ними сталинским Уставом сельхоз- } РОДОВ представителям польекой  поли- 

артели. ВЕН КОНЯ 
Правление сельхозартели  «Новае т 


жыццё», Дубровенского района, ‘грубо ВЕНГЕРО-ЧЕХОСЛОВАЦКИЕ ОТНОШЕНИЯ 


этой почве развилась неимоверная спе- 
куляция и происходит бешеное повы- 
щение цен. , 


нарушая Устав сельхозартели, внутри- 


холх у мократию, °транжирит 
реа бе ниы ме : ве ПРАГА, 24 октября `(БЕЛТА). Вен- бракам. на котором был заслушан до- 
Много средств уходит на пирушки и | Герское . правительство решило откло- | клад министра Бачинского о перспек- 
пьянки. На одну из таких пьянок, на- | нить новые предложения Чехоесловакни |тнвах возобновления ‘переговоров 6 
пример, было’ израсходовано 840 руб-|0б урегулировании спорных вопросов Венгрией. Доклад принят к ведению. 
лей; убито”? быка ‘и 8 ‘барана. Реви- 1 территориального характера, `В бли: Правительство решило принять лопол. 
зионная: же комиссия охотно ак | жайшие дни чехословацкому правитель- нительные ‘меры по охрайв гранин в 
нировала это преступное разбазарива- | ству будет налравлен официальный от- | 
ние колхозного добра. | вет Венгрии в письменном. виде ить с непрекращающимиея налетами 
Яено, что такая ревкомиссия не | Вчера состоялось заседание автоном- | венгерских террористов на территорию 
пользуется у колхозников абсолютно | ного правительства Закарпатекой | Закарпатской Украины. 
никаким авторитетом, от нее члены . —===0-—=== 
артели не ожидают нужной помощи, 
Каков собтав колхозных ревизионных Дальнейшая фашизация Венгрии 
комиссий, кто возглавляет их, как они | 
работают? Эти вопросы ие везде ия- | ПРАГА. 34 октября  (БЕЛТА)). Вчера | реди,-=будет вести политику, рукозоди- 
тересуют районные, партийные и со- | венгерский премьер-министр Имреди | мую духом нацизма. н милитаризма». 
ветские организации. —_А ревизионные | выступил в правительственной газеге | Выработан специальный «пятилетняя 


комиссии, кроме всего, крепко нуж- 


с0’ статьей, в которой сообщает о пред- | плай», который ставит в центре внима- 
даются в постоянной деловой помощи, 


стоящей. реформе государственной жиз- | ния страны дальнейшее усилелие во- 


в жиром оперативном большевистеком | ни Венгрии в ‘смысле превращения ее | оружений, Касаясь вопроса о ‘нацио- 
ууководетве. Это нужно знать руко- \в авторитарноз (т, е. полностью фа- нальной . политике Венгрии, Имреди 
водителям всех районных организа- | шистокое) государство. В соответствни | СТавит вопрос о высылке евреев из 


ий, и в первую очередь райчсполко“: 
ый но обязаны утверждаль!° ЭТОЙ реформой регент (правитель) | 
председателя — ревкомиссии’ каждого; Везгрии Хорти должен быть’ об‘явлен 
колхоза. Надо неусыпно следить, что- | по германскому” “образцу ^ «фюрёром 
бы в состав ревизионных комиссий | Венгрии», «Правительство,=пишет Им- 
избирались честные люди, глубоко 
преданные партии, колхозному строи- 
тельству. 

В ближайшее время колхозы оконча- 
тельно подведут результаты своей ра- 
боты за сельскохозяйственный год и 


страны. В`заключение Имрёди подчер- 
кивает, что Венгрия и впредь будет в 
своей. международной политике ориенти- 
роваться на ось Берлин-—Рим, на друж- 
бу с Германией, Италией и` Польшей. 


` 
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КАМПАНИЯ ГЕРМАНСКИХ. ФАШИСТОВ 
ЗА РАЗДЕЛ. ЛИТВЫ 


приступят к распределению доходов. 
Задача районных, и областных оз ЛОНДОН, 25 октября (БЕЛТА). По! Корреспондент газеты «Дейли ге- 
тийных, советских организаций, зе- 


сообщению агентства Рейтер из Бер- 
мельных органов на местах, всех боль- ри и оронСН ОиАьЕЫХ ао. 
шевиков, партийных и нопартийвых, г, высказывают удовлетворение по 
помесь ри арен О рр поводу отказа литовского правитель-| Решили представить литовскому ое! 

ю помощь колхозам и 

мая $. нож. актов им на” | СТВа от двух ‘законопроектов по защи-| вительству целую серию далеко иду- 
вести большевистский порядок в уче. |168 государства, против которых высту-} щих требований, которые, воаможно, 
те, поднять на должную высоту рабо- | Пали мемельские гитлеровцы.  Пред-|судут первым шагом к звернутой 


ральд» в Данциге сообщает, что по со- 
вету из Берлина мемельские фашисты ! 


ту ревизионных комиссий. ООВИТВАЬ ОИКОИРЛЬЕЫЬ ТОВ ВЯ ВИЛ м панин за передачу Мемельской об- 
Путем массовой раз’яенительной ра- | корреспонденту Рейтер: «Литовское г 

боты нужно мобилизовать всех кол- | правительство, очевидно, неправильно | Ласти Германии. 

хозников и колхознии на’ выполнение , поняло заявление Гитлера о том, что| Эти требования следующие: 1) на- 

текущих сельскохозяйственных работ, | Германия не имеет больше террито- | значение ‘немца в. качестве руководи- 

и, прежде всего, на выполнение своих | риальных претензий в Европе. Гитлер | теля мемельского правительства, 2) вве- 

обязательств перед государством, ча | никогда не заявлял, что германское | дение германской юрисдикции в Ме- 

борьбу с расхитителями колхозной правительство перестало‘ интересовать. | мельской области, включая так назы- 

собственности — этими озлейшими вра- | ся судьбой немцев, проживающих вне | ваемые расовые законы, 3) абсолютная 

гами колхозного строя. Нужно всяче- Германии вдоль. ее границ. Наоборот, | свобода действий для германских фа- 
шистских организаций, 4) самоуправ- 


ски разоблачать и изгонять с руково | улет предпринято все’ чтобы ‘помочь 
дящей работы  разложившихся людей, | и, ление для германского населения. 


нарушающих сталинский Устав сель“ 
хозартели, попирающих ‘права колхоз- | о 
ников и внутриколхозную демократию. 


брал "ороший урожай Полное сохр. Английское правительство готовит удушение. 
республиканской Испании 


нение собранного богатства, точное 
выполнение приходно-расхоцной сметы 
укрепит хозяйственную и политиче-| ЛОНДОН, 24 октября (БЕЛТА). На-! «Дейли телеграф энд Морнинг пост» 
скую мощь колхозов и обеспечит ком- | мерение английского правительства | в передовице признает с некоторым 
хоэникам высокий полноценный труло- возможно скорее ввести в  дейстане беспокойством, что’ -предоставление 
англо-итальянское соглашение считает- | Франко прав воюющей стороны после 
ся в. политических кругах само собой | эвакуации больных и неспособных на- 
разумеющимся. Представители точки | ходиться в строю 10.000 итальянцов 
зрения правительства уже не скрыва- | явилось. бы значительным отступле-. 
ют свою надежду на то, что предоста»- | нием от британского плана, принятого 
ление Франко прав воюющей стороны | лондонским комитетом по невмешатель- 
даст ему возможность организовать | ству. 
морскую и воздушную блокаду респуб- | Очевидно с целью смягчить впечат- 
ликанских портов и добиться таким о6б- | ление от готовящейся сделки за счет 
разом победы еще в течение предетоя- | испанского народа «Таймс» сегодпя 
щей зимы. В связи с этим циркули- | пространно распространяется о. «в2з- 
руют упорные слухи о том, что Фран- | можности. соглащения сторон путем по- 
ко «купил» у итальянцев соответетву- | средничества извне». При этом газета 
ющее количество военных судоз и сз- | подробно излагает. план испанских мо- 
молетов и что Италия получила вза- | нархистов о том, что «только установ- 
так называемое «правительство генера- мен этого право вывозить руду из Ис- | ление монархического режима в Испа- 
ла Франко» и направить в Бургос ди- пании на сумму чуть ли не в 70-мил- | нии может привести к умиротворению 
пломатичеекого предетавителя. 1 лионов фунтов стерлингов. умов», ь 


ОА о Ч 


| 
ние ближайших 8 дней  премьер-' 
министра генерала Сыровы. Ожидается, 
что его преемником будет нынешний 
министр иностранных дел Хвалков- 
ский, если Сыровы примет это требо- 


— ии 


соблюдать 


Сталину и Молотову от 


тт. Бади Трофимова (1 стр.); 
| самолета «Родина» 27 октяб- 
ря в Москву (1 стр.). 

"ПА! АЯ ЖИЗНЬ: И. К. Толка- 
чев.  Восстановленные в ‘партии. 


Общегородекое собрание 
‘актива в Гомеле. М, Вага- 


СЛАВА БЕС- 
Десять 


{ любимой 


героизма. И, Д, Папанин. 


чицам (3 стр.). 
СТАТЬИ: 


ние (2 стр.). 


с детьми (2 стр.). 
СМОТР ТАЛАНТОВ. 


д 
уд —-—— 


дней. А. К. Серов. Страна ущебтьк я 
с победой, 
‘товарищи. Ив. Денисенко. Героиням 


(стихотворение). Т. Г. Говорако, Н. М. 
Стефаненно, Привет героическим лет- 
Бор. Виноградов. Позорное отстава- 
В. А. Лагито, Из опыта моей работы 


Закончилась 
минская и витебская олимпиады худо- 


_ СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ: 


: 
о > 


жественной самодеятельности (4 стр.). 
ИЗ ЖИЗНИ КРАСНОЙ АРМИИ; 
И. Агранов. Победители соревнования 
о (4 стр.). 
ТЕЛЕГРАММЫ: Разграбление чеха 
словацких территорий. Польские 
шисты хозяйничают в захваченных 
районах Чехословакии. Венгеро-чехо- 
словацкие отношения. Дальнейшая фа- 
шизация Венгрии. Английское прави’ 
тельство готовит удушение республи- 
канской Испании. Кампания герман- 
ских фашистов за раздел Литвы 


Передовини предоктябрьского соци алистического соревнования, 


НА СНИМНЕ: Ефим 


Борисович ШН ИЦЕР — бригадир комсомольсно-моло- , 


дежной бригады фабрики «НИМ» (Минск), Его бригада выполняет план на 
Фото И. Рабиновича. 


150 процентов. 


^^ 


МОСКВА, КРЕМЛЬ 
ТОВАРИЩАМ 


СТАЛИНУ и МОЛОТОВУ : 


Дорогие Иосиф Виссарионович и 
Вячеслав Михайлович! 

Сегодня получили Валу телеграмму 
с приветствием Центрального Комитета 
наней любимой партии. . : 

День годовщнны нашего дрейфа пре- 
вратилея в великий праздник. Сердца 
Наши наполнились гордостью: -за -ска- 
занные нам внимание ‘и доверие. Мы, 
15 советских патриотов налпей великой, 
родины, воспитанные комму- 
нистической партией, Вами, . любимый 
товарищ Сталин, превратим нап дрейф 
в образец болышевиетекой 


| Никаюие невегодьых опасности, ли» | 
| ния нам не страшны. Чуткое отноше. ! 
ние к нам партни и правитетьствя и 
всего великого’ народа ‘придаег ‘нам 
твердость, непобедимостьъ. 


Просим передать Центральному Ко- 
митету и правительслву нашу велича = 
шую благодарность за заботу, напту 
уверенность ‘в том, что алое знамя на- 
шей родины ‘не дрогнет в ‘налших руках 
до победного конца 


По поручению коллектива, «Седова» 


настойчи- БАДИГИН, 
зоети, выполнения больших задач, ето: : т ИМОв. . . 
ящих перед нами. 24 октября, № Е 
Зо ЧХеЯ 


ЭКИПАЖ САМОЛЕТА „РОДИНА“ 
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27 ОКТЯБРЯ ПРИЕЗЖАЕТ В МОСКВУ 


КРАСНОЯРСК, 24 октября (БЕЛТА). 
Было еще совсем темно, когда трудя- 
щиеся Красноярска собирались сегод- 
ня на вокзале в ожидании волнующей 
встречи с героинями-летчицами. 

Вот из последнего вагона показалниь 
всем знакомые лица отважных  дочз- 
рой великого советского народа. Т.т. 


Гризодубова, Осипенко и Раскова на- | Ва, Осипенко ‘и ` Раскова, приедут . 


правляются к. трибуне. Громкое «ура» 
сопровождает их. Открывается торжест- 
венный митинг. Председатель крайис- | 
полкома, тов.`Червов приветствует гв- 
роический экипаж «Родины» от имени 
трудящихся Красноярского. края. Затем 
выступает секретарь. крайкома партии 
т. Кулаков. Собравшиеся восторженно 
встречают славного командира. само-! 
лета «Родина» тов. Гризолубову. Она 
передает трудящимея Красноярска 
теплые слова привета от своего имени 
и от имени своих подруг, рассказывает 
о’ полете, говорит о любви к родине, о 
том, как велика в нашей стране забо- 
та о человеке. 

— Да зиресствует вдохновитель на- 
ших побед товарищ Сталин!-=заканчи- 
вают свое выктупление тов. Призодубо- 
ва под бурные овации присутствующих 
в честь ‚ товарища ›„ Овалии 
вопыхиРают, мехзь, когда принимается 
приветствие товарищу Сталину. 

Героическим летчицам преподносят 
букеты цветов. Жены железнодорожни- 
ков дарят вышитое шелком панно; 
«Перелет через Северный полюс». ' 


| бортрадист тов. Быстров, 


В 6 чаков 50 ‘минут по местному 
времени под звуки оркестра. и возгла- 


| СЫ «очзютливого аути» дорогие!» поезд 


тронулся в ‘дальнейший путь, 
2 ** а 
, ОМСК, 25 октября (БЕЛТА). Герои- 
ческие летчицы’ товарищи  Гризодубо- ' 
и 
Москву 27 октября, 

Вместе с летчицами приезжают: ‘аи- 
лот Дальневосточного управления &эро- ' 
флота тов. Сахаров, первым нашедший‘ 
самолет «Родина» в тайге’ члены ‘его 
экипажа — бортмеханик тов. 'Домкинл ` 
пилот тов. 

урлаков, командир авиаотряда тов. 
Овечкин и военный врач тов. Тихонов, 
оказавший в тайге помощь . экипажу › 
«Родина». | ` { 

Летчики мт. Деркунский и Романов, 
вызванные по распоряжению начальни- . 
ка Главного управления Гражданского 
воздушного флота Героя Советского. 
Союза тов. Молокова. в Москву, в день. 
от’езда экипажа самолета «Родина» из 
Хабаровска находились на линии и не 
могли выехать вместе с остальными. 
Они прибудут позднее. Капитан тов... 
Полежаев и спортивный комиссар тов. 
Еремин, совершившие прыжки с пара- 
шютом к месту посадки самолета’ 
«Родина», выехали из Хабаровска в. 
Москву на два дня раньше, чем эки- 
паж. ` 


Информационное сообщение 


23 и 24 октября состоялся [\ пле 
обкомов, горкомов и райкомов ЛКСМБ. 
Пленум обсудил доклад секретаря 


товке к предстоящей замене комсомольских документов 


ствующее решение, 


нум ЦК ЛКСМБ с участием секретарей 


ЦК ЛКСМБ т. Ковалькова о подго-. 
и принял соответ». 


В работе пленума принял участие секретарь ЦК КПсб)Б тов. Пономаренко. 


Участники пленума совместно с комеомольским активом Минска. 
„шали доклад тов. Кабина о международном положении, : 


заслу-_ 


. фаз ь: 


= 


и 


1 
1 
] 


_ВОССТАНОВЛЕННЫЕ 
В ПАРТИИ. 


. фетешия яявяр”кого Пленума ЦК ‚ Ма. Он получил письмо от своего ета. | 
ВЮЦо, учат ээизывиют каждого пар» рика-отца, что. сельсовет неправильно | 
тийного работника, вАЖлоРЬ „члена | начиезиа на’ него сельхозналог. Член | 
Партии 60 всей большевистекой зут-, партии Слесарчук в письменном за: 
воСТЬЮ и заботой этноситься к зленам | явлении г Провил сельсовет проверить 
партни, которые в свое вромя были начисление налога на ‘его семью. 
неправильно исключены из ваших 


‚ больтевиетских рядов, а се Председатель сельсовета это заявла. 


ас РбабЧ- | циа пе сылает в Петр й р 
Яитнронаны  райкомами, обкомами р: я пену ро 
Являютея полноправными членами: ровный 


выдвигается обвинение в ТОМ, что он. 

карьерист, шкурник, что он ся 
использовать свое’ служебное ре 
ние и т, д, Первичная парторганиаз- 
ции и ‹ партии лишают его пар- 


Вммунисгичегвой партия, 

Во время проверки и обмена пар- 
тийчых документов, и после обмена, в 
1937 году, петриковекая ва’ 
ция  догускала  несерьевн 
к разбору компрометирующи 


После янва ского Пл 
ЦК ВКИ я. ам 


3. 
лов ви; _ отдель- 
ных ри Л. == .- Чего | оошенно в 4 ие 9 
многие честные коммун быль не- у рчук был воестано- 


‘влен в рядах ‚ Слесарчук по- 
ступил вполне законно, как коммунист 
он имел право циать заявление и 
просить сельсовет пересмотреть свое 
решение В настоящее время Слесар- 

рабитает парторгом первичной 
торганизашии Макаричежого сельсо- 

он 


нравильно лишены партийного билета. 
Рещения январского Плевума помо“ 
гли нам понять и исправить допушен- 
ные ошибки и возвратить в 
большевистской партчи более двух де. | 
сятков коммунистов, которых ` 
исключил по клеветническим ма’ 4-1 
лам. 
Первоочередная / задача, которую. 
взялся решать райком и вся парторга: | 
низация, — это приобщение неп’ 


При гомельсном Доме партантива 
подготовки пропагандистов по истории 
НА СНИМКЕ 


го в петриковекой парторганива- 


в партнабинете слушатели нурсов 


р 


аклсе), ыы Арто 


готовятся к занятиям. 
Фото Щаевича (Союзфото). 


к Вильно исключевных, & затем восс 


у) 


бота об их политическом росте, — 


И это нам в значительной мере ула- 
лось. Большинство восстановленных в 
И партии коммунистов являютея пример. 
а ными, дисциплинированными членами п 
} кандидатами партии, участвуют в пар" 
ео тийной жизни и неуклонно про 
практике генеральную линию 
ско-сталинской партии и’ 
Центрального Комитета. 

В ковце 1937 года в райком партин 
поступия  вомпрометирующий матери. 


За: 


ал на коммуниста, электромонтера а: [д 


нерного завода «Звезда» Федора 
ровца, Туровец обвинялея в том, 
он я занимается вредительством 
своей е, Без всякой проверки 
райком проштамповал это обвинение и 
честного члена партии лишили. 
`коммуниета. 


После тшательной проверкя 


органов коммунисты завода избрали его 
членом партийного комитета, Оказан. 
ное ему. доверие он оправдал. Сейчас 
| он бригадир стахановской бригады, хо" 
| роший агитатор, примерный коммунист. 


Тов. Будяко два года ходил без пар- 
тайного билета. Его исключили «за де- 
зертиротво из. рядов РЕКА». Обвине- 
ние,` как это. выяснилось после провер- 
ки, оказалось ложным. Будяко дезер. 
тиром никогла не был. Сейчас он вос- 
становлен в рядах партии, выполняет 
ответственную «хозяйственную работу— 
активный член партии, 

Насколько бездушно относились к 
отдельным членам партии, к их суль. 
бе, характерным примером является 
| дело коммуниста Слесарчука. Тов, Сле- 
сарчук был ниструктором райисполко. 


----0 


| — 


Экскурсия 


МОЗЫРЬ. 15 парторгов области, уе. 
-пещно окончившие месячные ‹ област“ 
ные курсы парторгов, были направ- 
лены обкомом партии на экскурсию в! 


Я Быади осень обыкновенно назы- 
вают золотой, а в деревне -— «вто- 
рой страдной порой». 

Несмотря н& конец сентября, в воз- 
духе тихо и тепло. Бледно-желтые 
блики солнца щедро ложатся На кол» 
хозные пашни, на дружные озимые 
всходы, на свежевспаханвую зябь. 

В такую пору в колхозе везде ки-’ 
пит работа. В одном месте спешат ‚в 
уборкой картофеля и овощей, в дру- 
гом — отепляют помещения для зи- 
мовки скота, а главное в эту пору — 
молотьба. Она здесь занимает не толь- 
ко день, но и часть вочи. В первую 
очередь готовится добротное, сухое 
зерно для сдачи государству. 0603 за 
060з9м, машина за машиной движутся 
к заготовительным пунктам. 

В это время на селе почти не ветре- 
тищь живой души, кто на гумне, кто 
на огороде-—каждый при своем’ деле, 
Только лин и клены, покрытые яр- 
кой позолотой осени, стоят, словно 


сторожа, у окон колхозьых хат, 
** 
=: 


На окраине, за крайней хатой бела, 
возле групы сваленных бревен, ожив- 


ленно беседует группа’ колхозников. 
’По всему видно, что они чем-то 
серьезно озабочены. Когла подошел 


председатель колхоза, к нему обратн- 
лись с вопроеом: | 

— Скажи-ка на милость, Андрей Се. 
менович, как лучше халу ставить? 

— В хате должно быть солние 
большую половину для, стало быть, п 
окнами надо ставить ее не лишь бы 
как!.. Верно я говорю? — загорячилея 
эдин из колхозников. | 

Председатель колхоза Андрей Семе. 
пович ‘Ткачев, — человек уже чемоло- 
лой с богатым жизненным опытом. Он 
внимательно 
прикинул в уме план расположения 
булушего поселка из перенесенных 
колхоаных хуторов и поеоветовал хату 
стовить окнами на юг и запад, причем 
об: зательно лицевой стороной к уля- 


--.-ъ-%-.---ъ-ъ-ъ%-ъ>>>%>%>>> 
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новленных в партии товарищей к вк: | ш 
тивной партийной жизни, созданне во. Г: 
круг них товарищеской обстановки, за 


выслушал колхозников, вов: 


в порядке пересмотра своих | 
Й, - райкомом восстановлено 2 
униста, Большинству  восстано 
| вленных созланы условия для плодо 
Вор | 


й 
‚ Однако, иель 


В петриковской п 
ются и такие товарищи, которым над 


лежащей помощи мы не оказали, и 
е до последнего времени все еще не 


риобщ 


партии, 


вны партии. Они 
те 


рский мало уделяли внимания этим 
товарищам. Они не создали условий 
восотановленным в рядах партии, 
вовлекли их в партийную учебу, не 
давали им партийных поручений. Эти 


товарищеской заботы со’этороны своих 
партийных руководителей. 


Райком партии сделал для себя из 
этого серьезный вывод. Это еще раз 
доказывает, что с товарищами, восета- 
вовленными в партия; вужню лучше ра- 
ботать, нужно уделять им больше вниз 
мания ти тогда, они, безуеловно, будут 
являтьсЯ полноценными большевиками, 
активными борцами за дело партии 


Ленина—Сталина, 
- И. Н.. ТОЛКАЧЕВ, 


“ Секретарь Петриковского 
райкома партии, 
/ 
парторгов 


Москву. В Москве парторги ‘посетили 
Музей Ленина, Музей Революции, по- 


бывали на канале Москва—Волга, по” | 


сетили театры, 


ь я 
це. Тут же наметили, где и как ета- 
витьтнадворяые постройки. Совет пред- 
седателя колхозниками был одобрен и, 
перекурив, они. приступили к работе. 

— Стягивавие хуторов в колхозный 
центр--это ве шуточное дело,—думает, 
идя дорогой, Ткачев,—это дело поли- 
тическое, Новая колхозная. хата долж- 
на быть в пример другим — чиетая, 
светлая, и снаружи должна выглядеть 
культурно; 

Вот почему кандидат партии пред- 
седатель колхоза Ткачев так часто за- 
глядывает к строителям и ивтересует- 
ся всеми «мелочами» их работы. 

‚* 


Выходной день выдалея на диво хо. 
роший На небе ни облачка. Чуть за- 
метные серебристые ‘нити паутины 
медленно тянулись в воздухе, цепля- 
лись за чаетоколы, ложились’ на по- 
желтевшие кусты. 


Бригада молотильщиков не. прекра- 
щала работу весь этот дель. Незаметно 
надвинулись сумерки, а затем подощаа 
и ночь, тихая, теплая. Кто-то повел 
разповор--поздно, дескать, работу пре- 
крашаль пора. Как раз в этот момент 
У молотилки появляетея председатель 
колхоза 

— Как, товарищи. работу будем ее- 
годня продолжать? — обратился он к. 
колхозникам — Кто хочет, может, ко- 
нечно, итти домой Но я хочу, чтобы 
вы учли, что такая погода в осеннее 
время бывает не часто, а у нас еще 
есть кой-какая задолженноеть государ- 
отву. К тому же, наш колхоз и все ‘мы 
включились в предоктябрьское сорев- 
нование, вызвали другие колхозы на- 


цего района, стало быть, надо подтя-! 


нуться, чтобы не ударить лицом в 
грязь, 
Кругом раздалиеь голоса: «давай, 


заводи машину, поработаем еще сегод- 
ня, чего там». 

Й когда председатель колхоза тов. 
Ткачев, подменив” подавальщика, стал 
у барабана, снова со всей | силой за- 


ре- 


| 
| 


: 


ОБЩЕГОРО 


4 ДСКОЕ СОБРАНИЕ 
ПАРТИЙНОГО 


АКТИВА В ГОМЕЛЕ 


‘оне продолжают парушат 
районе про. 5 ы 


В я 
заций более энергично вз 
полнение ет 

0 о «Ш ур» ОВЬ и’: 
Ко, не смогли наверстать фи = 
йлан хлебопоставок до сих Г 


: ус 
ялиеь за ВЫ- | ные органи ] 
Нб ви №67 | ют положение, 

р 
ИЗроропиитичииит 
щенное, И | нения ГОСУ р раны ти | 
: кА : 

- | оказываютс 


ани Тя. 


* # я 
Га рабы ру ая Нерест раба лы | 
аа их обязательные | выполнили задание по 0 ь ук 
ние Бартофелепоставо, ре а К 
НАТ ие ср 
о ии А обязательных | и обязательство по не тя я проти, 
швов в Пуховичеком районе, где’ `В райойе продолжае зоо 


государственная # противо а в 
практика попустительства к. 
части елнноличнивов, г, ре от 

тв п ре 
евоих обязательс 
вом. Исполняющий обязанности 


все время откладывали йа ре 

что можно ‘и. надо было сделать еег те 
Тем не менее районные рукозод „4 

ли продолжают благодушно раесу 


дать: ого Наркомата 
—  Хлебопоетавки”У нас в уеофлить вого п ле не использует 
закончены, осталось только вып товок: тов, прав, недоетая 


х ему 

| предоставленны з ь 

ПуховиЗ- | точно борется 6’ саботажем ВК. 
способствует антиговударетве тен 

денциям елиноличииков, саботирующих 


х ведется маесо. — 
октября, по подсчетам самого тов | поставки. оз ру ао: 
Жур, Пуховичекий район задолжал о ое мы сброряе 48 ` ДОВА И 
сударетву в счет обязательных поета- | больше 00 это: ООВ 
вок 60 тонн хлеба Исполняющий ЖЖ! В этом именно одна и т, 
обязанноети районного уполвомоченно- | чин позорного отетавания ра 


небольшие остатки. 
Так говорит председатель 

ского райисполкома тов. Жур. 
А «остатки» эти значительны! На 20 


зя сказать, что у нас 
Уже все сделано по выполнению реше- 


ний январского Пленума ЦК ВКП(б) 
арторгавизещии имс- 


оны к активной партийной жиз- 


рабочий завода 
Батко, кузнец МТС, кал- 
т, Шульман, зав. базой 


слабо 
марксизма; ленинизма, 
‘историю большевистской партни, недо- 


|| статочно Гб в общественной а 
| чартийной 


у, к ) ле ‘того, как райком партии вни- 
: ительно изучил этих товарищей, ока- 


| съ, что секретарь парткома завода 
‘Звозда» т Лейфмал, парторг МТС тов. 


не 


ГОМЕЛЬ, 24: 
| ластном -Доме 


лось городекое › собрание 
посвященное 


КП(б)Б. С до 
выступил секретарь Гомельско 
кома партии депутат Верховно 
та’ БССР тов. М. Е. Герман. 


В общирном докладе 


парта 


тов. 


ниях пленума, иллюстрируя 


ской партийной организации, 


кое отношение 
коммунистов, 

сих пор еще полностью не ликвидиро- 
вана. Тт. Добрушин, Бондарев восета- 
новлены были в партии еще в апреле, 
|& партдокументы им до сих пор не 
| выданы. Не везде восстановленных то- 
| варищей привлекают к активной пар- 
| тяйной жизни. Так обетонт дело в 


к 


коммунисты до сих пор не чувётвуют | Парторганизапиях комбината «Везувий», 


| завода «Двигатель революции», где 
| восстановленных в партии не втягява- 
| ют, в партийную работу. 

| Далее тов. Ферман сообщает рази. 
‘тельный факт-50 первичных  партор- 
ганизаций города за 1938 год не при- 
| ияли в партию ян одного человека, 
' Это достаточно красноречиво евиде- 
тельствует, как поставлено в Гомеле 
дело пополнения рядов партии за счет 
лучших людей страны. 

Партийное руководство комеомолом, 
рост рядов партии за ечет лучших ком- 
сомольцев тавже желает много лучше- 
Го, 

По довладу развернулись оживлен. 
ные прения. Выступавшие товарищи 
резко, заслуженно критиковали работу 
горкома, правильно требуя выполнения 


грохотала ‚ машина. Несмотря ва уста- 
лость, бригада молотильщиков, подбод- 
ренная председателем колхоза, . проз 
должала работу. 


В бригаде молотильщиков воммунист 
Ткачев частый гость. Нередко во вре- 
мя перерыва он беселует е колхозни. 
ками, расеказывает им; что ‘нового 
прочел вчера в газетах. Андрей Семе. 
нович часто организует громкую читку 
газет, 

— На-ка, парень, почитай колхозни. 
кам,— протягивает он аккуратно  свер- 
нутую газету комсомольцу, хорошо 
грамотному парню. 

Поеле чтения ‘он с `большой охотой 
раз’ясняет колхозникам прочитанное, 
отвечает на все их вопросы. Не даром 
он был членом’ окружной избиратель: 
ной комиссия’ и агитатором во время 
выборов” ‘в Верховный Совет ` ВССР. 
Этот опыт‘он и сейчас использует в 
беседах с колхозниками. 


Часто вечером в канцелярии волхоза 
` Андрей Семенович вместе, в членами 
правления, бригадирами, колхозным 


активом, составляет производетвевный 


‚ план работы на пя $: . казания, дартии 
| тельно родумыве ОИ я Чи | вен 


стоит каждой бригале проделать в те. | 
| чение пятилневки Поэтому о каждое 
` утро, выхоля_на работу он’ уже › на- 
перел знает, чём какая бригада сегол 
вя занимается На протяжений дня он 
побывает везде. Где лельвым  еове. 
том, а где и личным примером пока. 
жет он, как надо работать. А ‘иногда 
отзовет в сторонку колхозника, кото. 
рый плохо выполняет работу, да ‘оте- 
чески пожурит его как следует, 

— Такой уж у меня порядок, -чаето 
говорит Андрей Семенович. — ‚Лучше 
| выходит, когда поговорить с колхоз. 
ником олив ня один. Глялить,  поеле 
‚ Этого и на работу выхолит аккуратно, 
и работает лучше, | 

Но не только хозяйекие дела вол. 
нуют коммуниста Ткачева. Случилось, 
как-то, поспорили две колхозницы, не 


(От наш, корр) В об. 
партпросвещения состоя. 


решениям Ш пленума ЦК 
кладом об итогах пленума 
го гор- 
го Сове, 


Герман 
рассказал собранию о работе и реше- 


поклад 
фактами из жизни гомельской город 


В горкоме КП(б)Б-имело место нечут- 


судьбе отдельных 
волокита, которая и до 


| трудовую дисциплину среди’ колхозни- 


решения горолекой партконференции. 

Тов. Трагер (Белорусская ж д.) го- 
ворит, что многие червячные партор- 
ганизации искусственно задерживают 
оформление приема лучших людей в 
ряды» партии. Есть случая, когда дела 
в приеме лежат по несколько месяцев 
без движения. Он также отмечает, что 
город Гомель слабо помогает деревне; 
в этом именно одна из причин отета» 
вания области в выполнении обяза- 
тельств перед государством. 


— У вас имеется прекрасная база 
для роста парторганизации, — говорит 
т, Кофман (завод нм, Кирова).—Но роет 
У нас еще слабый Крупнейшим недос- 
татком нашей парторганизации в ‘этом 
деле является то, что, приняв челове, 
ка в партию, мы часто забываем о 
пем, предоставляем его самому сабо. 

— Ш оперативности, четкости в ра- 
боте горком КП(б)В не является приме- 


ром для первичных парторганизаций, — 
говорит тов. Левин (жиркомбинат). 

— В ампарате горкома всегда суто- 
лока, неразбериха; важные вопросы 
решаются на-холу, на лестнице... 

Отсутствие инструктора в горкоме 
снижает качество руководства первич- 
ными организациями, Это также отме. 
чали выступавшие товарищи. 

В прениях © большой речью выету- 
пил зам.  предеедателя Президиума, 
Верховного Совет» БССР -— предееда- 
тель Оргкомитета ЦИК БССР по Го- 
мельеской области тов. Мальцев, 

Партийный актив гор, Гомеля пол. 
ностью одобрил решения пленума ЦК 
КП(б)Б и призвал кажлого коммуянета 


по-большевиетеки выполнять эти реше- 
НИЯ, 


П, ЧИНУН. 


КОММУНИСТ В КОЛХОЗЕ 


поладили из-за чего-то. Дошел об 
этом слух до председателя колхоза: 
Нельзя такое дело пропускать 
беа внимания, решил он, Назавтра ов 
позвал к себе сивчала ‘одну, потом 
другую. колхозницу Поговорил е ниа- 
ми, ‘пристыдил. Разговор этот пошел 
18 пользу, волхозвицы спорить меж- 
ду собой перестали, р 

С ьшим уважением  относятел 
колхозники к своему председателю — 
коммуниету Ткачеву, К нему идут онн 
10 самым различным вопросам: то лв 
в работе что-вибуль не клеится, то ли 
в семье какие нелоладки. Иногда в 
просто покалякать в свободную Мн- 
вуту после работы зайдут узнать, 
ЧТо ВОвОГО в газетах... 

& 
# 

С тех пор, как райком парти послал 
тов, Ткачева в этот колхоз, прошло 
уже трв в лишним года, Часто теперь 
Андрей Семенович, да в другие кол. 
хозниБи, вспоминают, каким был кол- 
50а в ту пору Хозяйство было раз- 
рущено, скот ладал от вражеской ру: 
ки и бескормицы, а луга оставались 
некошенными,. Враги народа, орудовав- 
шие в колхозе, свели было на-нет кол- 
хозный трудодень. 


фм: шним да. десь 
оВАНЫ чев, СЯ =. 
правительства, опи. 
хоза, очистил кол- 


людей, укрепил 


аясь на актив я 
х08 от враждебных 
ков, вывел колхоз из отстающих в ае- 
редовые по оёйону. -: 
Сейчае в колхозе 186 голов крупно 
го рогатого скота, ‘90 лошадей, “150 
штук овец. Выстроел новый скотный 
двор Трудодень колхозника увеличил. 
ся почти в три раза, 
Колхоз и в этом году преврасно 
справился со всеми полевыми рабо. 
тами, весеннимв в уборочвыми. Под. 
востью в в ерок колхоз и колхозники 
рассчитались в государством и сейчас 
богатого 


яостроила свой урок 
ребят в беседу. 


нимаются хорошо. Е 


(это мой прошлогодин 


вземости и отличного 
ков роль 


го Наркомата заготовок тов. Шивллер 
говорит, что районом недодано еще 
108 тонн зерна в счет поставок. Недо- 
пустимо отстает район и по картофе- 
лепоставкам. Ежедневно грузитея 70— 
80 тонн картофеля вместо 300 тонн по 


графику. 


Большинетво колхозов района свое- 


временно расечиталось с государством й ‚зы ы 
а и аи поставкам, Но есть и| нения по Пуховичекому району план 


у ча 
исключения. Колхоз «Чырвоны Турын», | государственных ани Зада 
недопустимо | партийных в непарти 


Туринекого сельсовета, 
затягивает сдачу картофеля, 

Председатель правления колхоза тоз, 
Николайчик со дия на лень отодвигаэт 
выполнение обязательных поставок и, 
по сути дела, явно саботирует евоевре- 
менное выполнение государственных 
обязательств, Картофель убирается и 
прямо с поля развозитея по дворам 
колхозников, раздается на трудодни. 

Вследствие плохого руковолетва со 
стороны правления колхоз этот недо- 
пустимо затянул и“ уборку картофеля. 
На 22 октября еще не был убран кар- 
тофель с 13 гектаров. Трудовая диеци- 
плина в колхозе расшатана. 


Не выполнили обязательных  поста- 


Беекк”, оаНН 


ИЗО 


МОЕЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 


(Заметки 


В нынешнем учебном году я веду 
четвертый класс, С первых же дней 
учебы я начала знакомиться с бытовы. 
ми условиями жизни детей. У врача 
выяснила состояние здоровья сзоих 
учеников. Это приблизило меня к ре. 
бятам, Стало ясно, какая помошь каж- 
дому из них нужна, 

Ученик Яша Горовой, обладая коро- 
шими способностями, почему-то учил- 
<я посредотвенио. Было яено, что прн 
желании он ытолне мог бы валиматьея 
отлично. Несколько раз я беседовала с 
Яшей. была’ у него дома. беседовала е 
оодителями Ребенок скоро почувство- 
вал, что за его успехами в учебе вни- 
мательно следят не только в школа, во 
в дома. Он стал относиться к учебе го. 
руздо серьезнее. Сейчас Яша Горовой— 
отличник. 

Еще цо изчала учебного гола я по. 
знакомилаеь с новой методической ли’ 
тературой, подобрзла необходимые мие 
погобия. Тщательно готовилась к пер 
вым урокам. Хотелось преподнеств ре. 
бятам материал понятно, живо, инте- 
ресно. Я хорошо поняла, что от того; 
как в первый день вотретишь ребонка, 
кахие пред’явишь ему требования. каж 
<умеошь с самого начала. ваинтереео. 
вать его уроками. привить ему инте: 
рес и любовь в знаниям, от этот» за- 
висит успех дальнейшей работы педа- 
пога с классом. И я стараюсь важ лый 
урок сделать интересным, увлекатель, 
ЗМ, 
К каждому ребе 


нву нужен ивдиви, 
лузльный подход Среди моих учатих, 
ся выделялись своей недиениплини- 
рованноетью Абаркин Шура и Гофман 
Ферлиназл Они’ шалили в® уроках це 
езах пелялоря 
не выполняли домашних за. 
постаралась сблизиться с ви" 
ми. вызвать их активность. вол 


я 
эрифметик : 
чтобы можно было И, све 


‚Что 
отличником 
подействовало. В а 


«Ннапрузких». 


старостой класса. 
Особенно радует меня 5-ый 
й 


У отличных п 
класс занимает 
о учеб. 

цень усе. 
держитея на Убовне 
нтам 


и такой са. 
поведения Учени- 
а политгико. 


замеч 


Следует отметить и 10, что именио 


' сейчас, в эти горячие дни, роды 
зможным уйти в очередно 
сочли во жд 


оводящие 
отпуек многие рук 

работники. Дела о вивовииках невы- 
полнения поставок лежат  нерасемот- 


ренными в суде. 7. 
Таковы позойные итоги хола выпол- 


большеви- 
‘ков Пуховичекого района — в кратчай- 
| ий срок ликвидировать позорное от 
| ставанио района по выполнению обяз 
зательных поставок зерна и кзртофе- 
ля, выкорчевать практику попуститель- 
ства саботажникам, не выполняющим 
причитающиеся с них поставки; обеспе” 
чить выполнение ежедневного графика 
отгрузки картофеля Ленинграду. 


Выполнение этих задач требует под- 
линно-большевистского руководетва ра- 
ботой, и в первую очередь, со сторовы 
секретаря райкома КП(б)Б тов. Лысен- 
ковой и председателя райисполкома 
Го Жур. Бор. ВИНОГРАДОВ, 

м. Пуховичи. : 


ПЫТА 


педагога) 


воспитательных целях каждый уров, 
будь то урок истории, литерятуры 
или пения. Провожу с ребятами немало 
времени, беседую, пою, играю с вими. 
Систематически читаю детям статьи _ 
в заметки из «Пионерской правды» о 
героических поступках детей и варое. 
лых, о честности, о вежливости. 

С большим иитерееом и увлече- 
нием ребята слушают чтение запи- 
сок героических участников боев © 
японокими самураями у озера Х-евн, 
Исключительно сильное — рлечатление 
производят на детей рассказы о воен- 
ной доблеети, героизме. о помоши де» 
тей нашим славным пограничникам. На, 
эту тему, кроме гаветных сообщений, 
Мы читаем также и художествевные — 
произведения, . . 
Чтобы достигнуть хороших резуль. 
татов в учебе н воспитании детей 
ними нужно много работать не | 
аа уроках. но и во внехласеное время, 


‚ Натример, веду кружок занимеитель, _ 
ной арнфметики. занятиях 


в ивтересло. 
вкус к матема, 
няет их досуг 019.28 
Мы организо сжег. — 
вали кружок худ а 
зенлой самодеятельности ребят. № 
‚летию вомсомола и 21-й о гне 
‹ ктября МЫ подготовили инспенировку 
родину». Физкультурное упряжле» 


Ио с мячами, 
НОВКУ пьесы ‹ 


ияский гопак, поста». 
тра4рной удар». 


® Вегман зо. 
%0м внсценировку 


-  ВАЧрИ- 
Неверов кий, 
выполяя" ло. 


‚ делу ^ 
коммунистичеекого зелу 06 
зтезьной тавия 


“ЯжЮР прилетели 
журналисты 


Социал истическая 
Ное влохновляет Тысячи 


хо- 
ОН не выдал тай. 
подобает цостойном 
‚сыну своей родины. Банда из 30 = 
ый Средне-Ази. 

Й вступил крас. 
ноармеец Трунов, Один против трид- 


цатн! Н славный чатриот одолел врз- 
гов. 


Еще много сотен лет назал великий 
наш народ показал образцы 
ской борьбы за независимость нц сча. 
стье родины Советский народ евяго 
хранит память об Александре Невском, 
Степане Разине, о лейтенанте Седове, 
Ч зюскине, Дежневе. С необычайной 
снлой возрое героизм людей в вания 
дни. Героизам у чае вошел в быт, 
_^ СТановитея будничным фактом. 


Из матерналов процесса антисовет. 
ского троикистского центра стало из. 
вестно о беззаветном мужестве ком. 
сомолки П Наговиныной, бывшей стрь- 
‚лочницы ст. Чусовекая. Она прелот. 
—  ПФатила гибель’ военного эшелона, ко- 
°  Торую полготовляли троцкисты"дивер- 
оёнты. Совершая этот героический по. 


ступок, Наговицына лишилась обеих 
ног. 


Кто не помнит старой русской пого- 
ворки: «Женщине порога — от печи до 
порога»? Три отважные подруги Гри- 
зодубова, Осипенко и Раскова внесли 
существенную поправку, проложив до- 
рогу из Москвы до берегов Амура. 


| Восхищение и любовь всего народа 
Вызывают у вас детчики. Почет, кото- 
—  РЫм у вас окружены люди авиации, 
° Ярко выражен в словах товарища 
Сталина, незвавшего их гордыми соко” 
лами нашей родины, «Когда мы жили 
В тайге, — рассказывала из митинге 
’ в Керби Гризодубова, — мы ие стра. 
—  Шались викаких опасностей. Мы зналя, 
что мы не одни, что с нами весь мно- 
гонациональный народ», 
Исключительную заботу партии, пра- 
вительства, товарища Сталина ярко 
выразил тов Водопьянов, совершив, 


ший перелет на Северный Полюс: «у 
меня за спиной сила, мощь: товарищ 


‚``. ъъъ- 


\ 


_` ДЕСЯТЬ ДНЕЙ 


25 сентября. Валеатина решила итти”а опушки все нет, 


Ни посалку. Другого выхода нет: бен- 

зина в расходном баке осталось толь- 

ко на 30 минут. Под нами болото По- 

Лучаю приказание командира: прыгать 

на землю! При посадке самолет может 
° бкапотировать, и тогпа ‘мне, штурману, 
° Чаходяшемуся в передней кабине ко. 
‚ рабля, че сдоброваль. 


` Прыгаю с высоты двух тысяз мет- 
\‹ ров. Немного затягиваю прыжок, рас- 
° Ирываю парашют, произвожу скольже 
’ Вне, готовлюсь приземлиться на вы- 
) — 0050, покрытой лесом сопке Купол 
“  парациота накрывает крону сосны, я 
_ цовцела на стропах. Сильный, ветер 
° раскачивает меня Это дает возмож. 
а В, ухватитьея за ствол дерева Вы. 
° Шимаю охотничий нож, разрезаю стро- 
” ПЫ и освобождаюсь оф парашютв По 
°— ОТволу сосны спускаюсь на ’ землю. 
° Вокруг густой лес. До | нвогуиления 
° Лемноты остается приблизительно час. 
—  Одвв в лесу., Вдруг выстрел. Дога» 
Г дываюсь, это стреляют моя девушки, 
’° \тобы пать мне знать, где вахолитея 
’° @вмолет. Вынимаю из кармана спички, 
°  зажигаю. Точно засекваю по компасу 
° Щаправление ва выстрел Получается, 
°— МТО овмолет пахолится от меня на юго- 
’ 10стоке. Итти в темноте нет вмыела,- 
° Цадо искать место лфя вочлега. У ме- 
Е. > с собой охотничий  вож-фивка © 
—  Милкой, отверткой в щилом, ре 
® 18 патронов, коробка арктических сп 
_4 Чек-—из тех, воторые нам дал перед 
_ отлетом Ивав Дмитриевиз Паради, 
— юмпав и две плитки. оводада. На 
_ мне, поверх шелкового, егерское к 
_` \южаная куртка ва меху, меховые бр я 
— Щи, унты, теплый кожаный шлем, ”. 
в уках шерстяные перчатки. Очень и. 
° четоя, пить, а пить нечего ре |. 
_  Шенно. Удвотся делать не более ®- 
Щл метров в час Проберепться сквозь гус: 
_ той ‘бурелом-и садишься — отдыхать. 
| укловившись сот 


разговор - 
Ябь к летчнку, 


ие 

В парской России авиаторы только 
мечтать могли’ о рекорлах. Правда, 
летчику ЕФимову Удалось поставить 
рекорд Кор9сти, но он летал на чужой 
машине и на чужой территории, и приз 
Французского аэароклуба ему пришлось 
отдать своему антрепренеру за обуче- 
ние полетам в право пользоваться 


нодушие Финансовых ТУзов окружали 
Зетчиков в годы Чарязма. Курский по. 
мещик—погромщик Марков требовал в 
Гу Государственной пуме «прежде чем 
пустить людей летать, научить летать 
за ними полицейских». 


Мы -— крылатый народ. Неустаяны" 
мн заботами большевистской партии, 
правительства, товарища Сталина в 

создана могучая авиационцая 
промышленность В телеграмме на имя 
В. М. Молотова 


за’ 
мечательное довазательство воздушной 
мощн СССР, высокого мастерства его 
пилотов и превосходетва его техники» 
За годы советской власти достигнут 
подлинный расцвет авиации. В 1911 
году в Россини соетоялея первый груп. 
повой перелет 9 самолетов иностраз- 
ных марок из Петербурга в Москву 
Победитель летчик. Васильев на само’ 
лете «Блерио» покрыл это расстояние 
за 24 часа 41 минуту. В 1937 году 
М. М. Громов на самолете «Н-35» про- 
делал путь Москва— Ленинград за 2 
часа 40 минут... 


И вот снова мир восхищен 
мом советских людер. 


героиз- 


Бесстрашно пронесли советские лет. 
чицы славу родины из столицы стра- 
ны на Дальний Восток Эту славу 
множат миллионы советских женщин, 
готовых стойко защищать ее от. пося. 
гательств врагов. Это ярко выражено 
в пламенных словах Марины Расковой: 


«В Испанин_Фашистская авнация без- 
чаказанно ‘убивает беззащитных жел- 
щин. Но мы, советские женщины, не 
безза щитны. Много в много тысяч 
женщин на самолетах, танках, е вин- 


товками в руках, если будет нужно, 
выступят вместе со своими мужьями, 
отцами и братьями и дадут решитель. 


ный отпор врагу». , 


„Летчицы возвращаютел в Москву, 
гордые выполненным заданием партии 
Я великого Сталина. Их путь в отолн 
цу стал триумфальным путем героинь, 
которых, как своих родных цпочерей, се- 
стер, подруг и товарищей, с сордеч- 
ной любовью встречает советский на- 
род. 


МАРИНА РАСКОВА 


На юго-запад ина 
юго-восток от меня видны проевехы 
На юго-западе ревут медведи, пошла 
на юго-восток. Однако, ло опушки так 
и н@ добралась, решила заночевать 8 
лесу Кругом сухо, тепло ' Небо ясное. 
На 8935 с'ела ‘кусочек шоколада. Даль- 
ше, думаю, придется еще больше со- 
кратить вечерний рацион. А пить не- 
чего. 

26 сентября, Крепко прослала ло рас- 
света. Осматриваю местноеть Кругом 
густой лес Сквозь высокие деревья 
пробивается рассеянный ‘свет. Роба. 
Нужно ‘двигаться_в-путь. Еще раз про- 
веряю курс, который вчера засекла 
10 компасу. Иду С первых же шагов 
оказывается, что все, надетое на’ Ми», 
страшно мешает передвигаться. Мехо- 
вые штаны, куртка, унты, шлем-евсе 
это ' пепляется за ветви деревьев. С 
больцим трудом приходитея протасе 
Вать себя сквозь’ густые заросли. 

Справа от меня высокая сопк 
рез ‘нее трудно будет перевалит 
моем тяжелом обмундировании. Репаю 
обойти сопку, немного уклонившивь от 
моего основного /куреа рошла` 
сколько сот метров на восток и 
слышу выстрел. Снова засекаю { 
ление, оказывается, выстрел ель 
г Юга. — . 

28 сентября. С утра начиваю 
пробираться к самолету Итти 
легче, я уже кое-чему научнла 
тайге, Передо мной: -неболыфая 
метра три в ширину Приходите 
вращаться в сапера, Прихащил 
сколько древесных стволов, положиаа их 
с берега на берег и перещя речку За 
ней — болото. Длинивя марь, окружен, 
ая лесом День уходит на '›беледова- 
р мари Прошла километра три к за- | 
паду-ничего нет, голько лее эамыка-. 
ет марь Прошла к востоку  выстрели- 
ла.. ответа нет. 

Стараюсь отогнать ‚от себя воякие., 


Сы п, чемного торонние мысли. По монм расчетам 
м лее уд0б до пос 

я К нахожу более у ‚-- я в. ‘самолет должен был находиться за 
39% ИОВА. МНО ,'сопками, через котерые я сегодня и 
_ затедьно выйти ма опушку: Иду, иду, сопками, | 

и 


Депутат Верховного Совета СССР номвидир самолета «Родина» летчице. 
орденоносец Валентина Степановна ГР ИЗОДУБОВА. 

Фото 0, Игнатовича и Я. Бродекого (Союзфото). 
—<<—=——.——————им, 


ПРИВЕТ ГЕРОИЧЕСНИМ 
ЛЕТЧИЦАМ! 


Вместе со всем советеким народом 
мы с неослабным вниманием следили 
за героическим беспосадочным перелэ- 
том славного экипажа самолета «Ро» 
Дина», 


ся примером, будет вдохновлять 
ча новые победы, 

Мы решили набрать своей пожизнел: 
ной профессией летное дело, 06 этом 
меЧтали давно. Сейчас наша мечта 
претворяетея в жизнь. Мы закончили 
учебу на «отлично». Но мы на этом не 
остановимся и будем дальше овладо- 
вать летной техникой, чтобы. иметь 
возможность в любой момент пересесть 
с учебной на боевую машнну. 


нае 


Наша великая советекая страна, пол 
руководством партин большевиков и 
вождя народов товарища Сталина, вое. 
питала много славных дочерей, безза- 
зетно преданных ролнне. Они всему 
миру показали, на что способна сво- 


бодная советская женщина, 
Отважная тройка — смелые летчицы Привет. мужественным женщинам. 
летчицам! 
тт. Гризодубова, Осипенко и Раскова— 
Призет летчикам-дальневосточвикам 
, 


продемонстрировали всему миру бес. 
предельную любовь и преданность ро- 
днне, готовность советской женщины 
с честью выполнить любое задание 
партии и правительства. 

Для нас, пилотов-выпускников, — га- 
роический перелет Гризодубовой. Оси- 
пенко и Расковой всегда будет являть- 


которые образцово выполнили заланиа 
партия ни правительства по оказанию 
помощи славному экнпажу самолета 
«Родина», 


Т. Г. ГОВОРАКО, 
Н. М. СТЕФАНЕННО, 


Пилоты - выпускники Могилевского 
аэронлуба, 


—---о---—- 


ГЕРОИНЯМ 


Страна в полет их снаряжала 
Народ весь в путь их провожал, 
Сам. Сталин, По-отцовеки нежно, 
Напутствуя, им рукн жал. 


-. Когда-ж была еудьба их скрыта 
Безвестяости густою тьмой, 

ПВикто не испытал сомненьи, 
Что будут найдены страной. 
Слеля за смелым их полетом | 
Со всех концов ролной земли, 

Мы евято верили в побелу | 
И веру эту берегли. 


И партия, что их взрастила 

Любовною заботою своей. 
# Теперь с победой поздравляет 

Свонх отважных почерей. 


Мы значи: мужеетво в смелость 
Взлетели © ними в облака. 
Умело повелет машину 

Простая, женская рука. 


Моеква трех героинь ветречает, 
Как еамый лучший нежный друг, 
От имени ‘страны великой 

| Она приветствует подруг! 


Ив, ДЕНИСЕННО. 


. 
Они пройдут сквозь’ вее прегралы — 
(туманы, облачность, пурга) — 
От веердца родины — етолицы, 


К седым амурским берегам. | г, Чериков, 


И Л д ИА 


вчера перевалила. Гле же бон? к ыд С 
лн я вошла на выстрел, или мне толь- 
во послышалось? 

Не может быть! Полругв живы, и 
их найду во что бы то ни стало! 

23 сентября. Просыпаюсь, Бах всегда, 
ва рассвете, снимаю с себя теплые ве. 
ши, в которых спала, и в одном белье 
‚"розолжаю: путь в прежнем направле: 
чици: Беепокоит мысль может быть на 
самолете мо работает аварийная радио, 
стаяция, а может быть случилось у | Веро-западе, открывается панорама со- 
ЧТонибудьлболее серьезное. вок и горных хребтов. Излали рельге. 

Почему я не передала: Полине, ‘что | #0 _ВЫделяетея ‘нежная гора, Я ве уз. 
при посадке могли выпасть-нз гнезда | "ЗЙа По характерцым, ОКрУглЫМ фут 
кварцы? Наверное из-за этого и не ра- | ТУРАам вершины. 7 
ботаех Убе“ радиостанция., Раз|. Ясно, что это та сацая гора, 
Бо мне. Летят, значит передатчик не БОТорой я прыгала с самолета. 
а етруст ОФбло полудня отчетливо |Завекаю направление па гору, 
уодьща 76 № Мотора самолета, Ош | ТТИ строго по’ куреу, не делал Яука- 
раздастсй дткудё-то издалека Мне | ®ИХ отклонений и эбхолов,—иначе за. 


блужуесь. Остаюсь на вочь на островке. 

#8 видно, где ов летит. Через несколь- ре 54 
а У’та! 
ко минут: Шум затихает Стала шарить пол деревьями, Упа 


| Грибы! Настоящие добротные сыроэж- 
30 сентября. ‚Пруинмаю новое реше. 


ы 5и, большие крепкие сыроежки Телерь 
яие:, обопелоьеть местность. Надо уви- У меня булет прекрасный ужии Но "ле 
летьенежную гору; невдалеке от ке- | взять соли, на чем готовить грибы я 
Торой я воверш прыжок е па- 


с Уластея ли развести костер? Вокруг 
рашютом. ли вый за марь, вероят- 


сырая пихта, береза, Насквозь прогнив. 
10 откроется цепь е этой «ножной го- | щая внутри, держится па. одной коре, 


‚ ет в 1 Гореть может только кора. 
петь Я цду ве и с” | Вывула коробу спичех, гляжу = ия 
ни, пов пеетрзоя обор У мевя осталось не так уж много, 
меня, вю Гб Ться—Не- Знаю... | Чиркнула спичху, поближе придвинула: 
В жно действовать, #А | кору, в спички положнта рядом Совер. 
арь, ‘заюль жбторой 
гряду сопок. которые 


помощью палки пыталась 
ПяТься зв кочки. Ухватишьея за 
Я она погружиетея вместе с тобой в 
я | воду. С большим трудом мине удалось 
выбраться вплавь из воды, . 

2 октября, Болото за воч 
внло еще больше. Проснулас 
раньше-—до восхода золнна. Времзии 
терять нельзя,’ надо итту, пока болото 
ее полморожено ‘В середянечдня оги, 
баю гряды сопок,-= передо мной, на ге. 


пеп- 
кочку, 


водморо» 
гораздо 


глиз 
Слова 
решаю 


ДЗа чшенно меожиланно для меня молниеное- 


Ио загорелвеь вся сложенная ‘кора и 


ит Иду черезомарь по- трава вокруг нее. Пламя ваметвудогь 

т вопок. чтобы лучше вилеть | так быстро, что я едва успела отба, 
2% бах > = | Жать, чтобы че о Пока вобра» 
ВУИУр очень холол- зила» в чем дело, ъ ‚погибла вся 
ок. Унты за-| моя коробка епичек. Началея. вастол- 

РК, о но в вих влеть не, | щий таежный по. `етвя коль. 

о И : —|10м раепроетра Я по  передегку; 


Прощай, вкусный ужин, прощай, сон 
в сухом месте!. Нужно поскорее Ухо. 
лить снова на болото. Только отошла 
метров 40 от своего костра, как варуг 
вижу прямо надо мной на выве 2 
тысяч метров летит самолет «Р-5». Ле- 
тит прямо к тому месту, где горит коб» 
тер. Свизивщиеь до 600 метров, змо. 
лет сделал несколько вругов вад по- 
жарищем. Снимаю свитер, егерское 
белье, расетилаю все это 10 болоту, а 
сама в шелковом белье ложусь па ба, 
лото. Но’ меня на’ самолете пе замеча. 


ХОТЬ о руби. Болото подернулось 
ледяной коркой, трава—инеем. Иду, не 
присматриваюсь к тому, что делаегся 
нод вогами. Вшезвпио погружаюсь по 
ео в воду Чуветвую, ноги тянут ме- 
ня вниз, кан тяжелый груз. На мне 
теплое ебмундирование Куртка и все 
остальное. моментально промокло Вода 
холодная как лед. Тут я впервые за 
все. время, моего скитания в тайге ;0- 
зувствовала еебя страшно одинояй. 
Здесь уж никто ‚ие придет, не выру.- 
чит. Надо спасаться 


самой. Я поллы. 


И, Д. ПАПАНИН 
—ы==—ы=—ы—ы— 
Герой Советского Союза. 


С ПОБЕДОЙ 
ТОВАРИ ЩИ! 


Я отлично понимаю то чувство вол- 
нения, которым охвачены отважные 
летчицы, возвращающиеся в родную 
Моекву, Когда мы после девятимесяч- 
ного’ дрейфа в Центральчом Полярном 
бассейне возвращались к родным бе. 
регам, мы чувствовали, что нас ожл- 
лает сердечная встреча с соотечествен- 
никамя. Но то; что мы увидели, то, 
Что пережили; превзошло вое паши 


ожидания, Нас окружили такой по. 
бовью п заботой, какой может окру- 
жить только советский народ, 


Нашу страну справедливо называют 
страной мужества и отваги Эти ка. 
чества, присущие теперь миллионам 
трудящихся, высоко ценятся нашей ро- 
ра Недаром все мы от мала до ве- 
| лика воеторгалиеь бмелым полетом 
Валентины Гризодубовой, Полины Осч- 
‚ пенко, Марины Расковой, Славные до- 
черн трудового народа, они своим чге- 
роизмом еще раз доказали всему му 
ру, что в условиях сонналистического 
общеетва женщияе предоставлены не. 
ограниченные возможности, 


Велика и необ’ятна родниа паша. 
На далеких арктических зимовках ‘и в 
шахтах Донбасса, в колхозах и на по- 
граничных заставах каждый день от- 
мечен примерами трудового героизма, 
мужества, боевой отваги. Только не. 
лавно весь мир смог убедиться в без- 
заветной храбрости и отваге советеких 
людей, с оружием в/руках отетаивав. 
ших священные наши границы в рай. 
оне озера Хасан. Мирное население 
Посьета бесстрашно помогало бойцам 


— 


Второй пилот самолета «Родина» 


и орденоносец бригинженер тов. ФИЛИН на отдыхе 


(близ Москвы), (1938 год, сентябрь). 


ЮТ. Самолет совершает еще нескольчо 
кругов и улетает на юг. 

Легла спать в полной уверензэсти: 
раз самолет видел огонь и лым, зна. 
ЧИТ завтра уже наверняка прилетит 
оцять, и меня найдут, Перед. епом ее. 
‘ла олиу мятную лепенику. ` 


3 октября. Утром снова дДвинуЛлАЗЬ в 
путь, Через час очутилась на сотках 
Когда вышла к той гряде сопок, вбли, 
ЗВ Которой по моим соображениям я 
приземлилась с парашютом; увидела 
лва самолета. Они летадн_ в разных 
направлениях, язио  разыекивая что. 
то‘ внизу. Из мари я вышла западнее 
бурелома, по которому путешествова- 
ла уже однажды. Попала как раз на го 
место, откуда несколько лей назад до 
меня доловилея рев медведей 


Уеталь я порядком. Вдруг попадает: 


ны сколько могу; в платок, 

Наелвюсь вдосталь, замечательно 0с- 

вежает. Не обращая 

цех, решаю здесь же заночевать. Влия- 

ственно, что можно предпринять, —зз- 

етегнула шубу, с соловой ушла в во- 
тник и так провела вею ночь, 

4 октябра,) Поколадл кончается. Ос- 
талось всего олия узенькан  пластий: 
ха, Когда-то это был рациой одного 
завтрака, теперь же придетея нз весь 
день отложить половину этой пластин. 
ки, Вепомннаю, что” в первый день 
в’ела полплитки и очень жалею сейчав 
об 
рябины, попадается 
ягода вроде черемухи, 
страшно. 


5лЮКВа и какая-то 
Пить 


| 
Что-то странное происходит се компа» | 


сом. Не иначе, как здесь где-нибудь 
Поблизостц залежи магнитного желез- 


няка. Компас дает резкое отклонезие, 
В одной точке он вдруг начал кру- 
тнться вокруг оси, как бывает в м0 


стах полной магнитной аномалий. 
Виезапно надо мной появился тяже» , 


лый самолет, Онллетит в том напраз- 
лении. куда‘я иду, делает ‘вдали двз 
круга в улетает обратно. Некоторое 
премя спустя вижу ешё один корабль. 
| этот летит туда же, делает круг, 
исчезает. Хорошо! Теперь я уверена 
самолет ` «Родина» найлеи! Иду пра. | 
вильно к нему. 

5 онтября, Скоозь вон елышу ме 
Выстрелов. Просыпаюсь, протираю гла- 


| выстрела, только угол 


ся целый куст рябяны. Набираю ряби- | Сближается, Корректирую свой путь по 
у карманы. | "стрелами по 


+ НУЛ угол леса и отчетлив 1 > 
внимания на ми-! ы иво, увидела; 


этом Но у меня есть еще немного. 


хочется | Ша голос Полины ин мужские голоса, 


| сокрушить зарвавшихся самураев, пра 
небрегая смертельной опасностью, ца- 
ши девушки-хетагуровки оказывали по- 
мощь раневым на передовых позициях. 


А потом мы сталй свидетелями но- 
вов героической эпопен: три наших 
летчицы пронесла из Москвы на Даль- 
ний Восток на Брыльях своего само. 
лета победное знамя родины. Вев это, 
такое пеобычайное для стран капитала, 
вошло в быт советских людей, воепи- 
| танных большевистекой партией и муд- 

рым учителем товарищем Сталиным, 


| 


Вся история нашей страны заполне- 
на героическими страницами. Стоит 
только вспомнить ледовое побонще 
Александра Невского с «псами-рыца-, 
ями», чтобы @овять, что героизм и 
мужество еще’ в глубокой древности 
вошли в кровь и плоть вашего наро- 
да, В наши дни эти качества расцвели 
еще больше, еще сильнее. к. 


Тысячя ин миллионы партийных и не* 
партийных большевиков стремятся со- 
вершать подвиги во славу нашей ро- 
дины. "Такой чудесный подвиг совер> 
шили тт. Гризодубова, Осипенко, Рае- 
кова. Мы были уверены в них потому, 
что ‘они — советские летчицы, славч. 
ные дочери сопналистической родины: 


И они победили! Задание партии и 
правительства, заданне нашего друга 
Н отца товарища Сталина выполнено! 

Честь вам и слава, девушки! Вместе 
со всеми трудящимися Москвы я буду 
счастлив приветствовать вас в нашей 
столице п горячо поздравить с заме 
' чательным подвигом. 


Ы—=—=———ЦЩ^ ^^ о а ОЧ 


= еси 


капитан-орденоносец П. Д, ОСИПЕНКО 
У Медвежьего озера” 
Ральцовича (Союзфото). 


<--->-.-.-.----ъъъ- 


ва, не верю. Думаю, мне это послыша- 
лось во сне. Не верю своим ушам Ду 
маю, это все ещё сов, Позволяю себе 
с’есть пеловнну оставшегося у меня 


Фото Н. 


нюоколада, четверть палочки. Проходит 
полчаса, Снова пять выстрелов. Засе» 
ваю направление на выстрелы; Оно 
почти совлалает с мМЮиМ поеледням 


вурсом» Бухжвально через минуту—еше 
три выстрела, Эти выстрелы елышатея 
в несколько другом направлении, но 
очень, близво. Раствор между обоими 
направлениями, примерно, 25 градусов, 
Беру срединй курс и иду по исму, Че- 
рез некоторое время пролетел тяжелый 
самолет. Он. летит туда те,- где само- 
леты летали вчера. 

Я ни на, минуту не сомневаюсь, ятд. 
«Родину» нашли и что я иду правиль“ 
Но в самолету. Слышу еще пять и три 
межлу ними 


летающим самолетам. 
После отдыха вышла на марь, обогч 


на солние блестит серебриетый стаби» 
лизатор самолета «Родина». Обрадова- \ 
лазь стрыино. Собрав сколько было‘ 
сил, двинулась к самолету, Издали виз 
жу: нелалеко от самолета двигается 
много людей, Меня пока не замечают. 
На минуту мелькнула мыель: ивужели* 
оци уже уходят от самолета? Дала 2 
выстрел, но никакого ответа не полу* 
чила. Тогда пустилась бежать, на» 
сволько могла, Вскоре уже можно бы- 
70 разглядеть, что, люди идут к само- 
лету. Примерно. в километре от того 
места, гле стоял самолет, я ясно слы»_ 


Здесь выстрелила евой последний паг- 
рол, Услышала. голое Полины, Опа кри- 
чала: «Марина идет! Идет одна, ее пе \ 
ведут!» Ко. мне бросились бежать. Пор=” 
вый прибежау доктор Тихоной. Маня’. 
поразило, что врач--парашютиет, Мы 
бросплиеь друг к другу. Крепко обия»_ 
лись и раецеловались. Дальше это па- 
вторнлось со всеми. Некоторые от ра- 
лости плакаля, в том числе комиезвро‘ 
тов. Литвиненко. Я полошля к вамоле- 
Ту, осмотрела свою кабину, Все цело, 
все приборы ‘в исправноети. Валентина 
мастерски посадила машину. Можно 
было мно н не прыгать... 
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_ ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
В КИТАЕ 


В ЦЕНТРАЛЬНОМ НИТАЕ 

Бои за Ухань вступили в вовую 
фазу. Захват Кантона и продвижение 
японцев к Ханькоу на флангах свль- 
но ухудшили положение укрепленного 
райова Уханя. 

Темпы японского наступления ва 
отдельных направлениях в особенно- 
ств по Явизы, сильно’ возросли. 23 
октября японские ковонерки прошли 
уездный город Учан (в 55 километрах 
от Ханькоу) 24 октября эти же кано- 
верки, преодолев упорйое сопротивле- 
Вие китайских — ВОЙСК, продвинулись 
еще ма 24 километра вверх по Янизы 
Таким образом японские канонерки ва- 
ходятся в 32 километрах от Ханькоу 
‚ Японские суда ва Янизы несут 
большие потери 24 октября китайская 
береговая артиллерия в течение вось- 
мн часов метким огнём вывела из строя 
три боевых корасля, из которых олив 
потоплев 
‚ В последние дни японская авиапия 
стала особенно активной в районе 
военной зовы Уханя. 23 октября она 
совершила девять чалетов на Ханькоу 
Целый день город находился В ео- 
стоянии тревоги В каждом валете уча 
ствовало от 9 по 18 двухмоторвыз са- 


молетов От бомбардировки их сильно } 


пострадали городские здания, главным 
образом жилища беднейшей части на- 
селения. 
В ЮЖНОМ КИТАЕ 
22 и 23 октября японсвие миноносцы 
усиленно бомбарлировали китайские 
форты Боккатигрие По даввым газе- 
«Хуамэйваньбао», японцы  захвати- 
ли эти форты Китайские войска перед 
отступлением разрушили ‘укрепления 
и вывезли орулия. 


ЯПОНСКИЕ ВОЙСКА ЗАНЯЛИ 
КАНТОН 


ХАНЬКОУ. 23 октября (БЕЛТА) Га. 
веты сообщают, что 22 октября — япов- 
ские войска зЗняли Кантон Китай.--кие 
войска. разрушив ваиболее важных во- 
внные об`’екты в городе, отступила в 
западном и северо-западном  налтравле- 
ий, 


Об‘явление военного 


положения в Ухане 


ХАНЬКОУ, 25 октября (БЕЛТА). 
Штаб гарнизона Ухан (Ханькоу, Хань- 
ян и Учан) 23 октября об’явил военное 
положение в трех городах В обраще- 
нии к населению говорится, что винов- 
ные в таких преступлениях перед на- 
цией, как; распространение ложных 
слухов в целях созпания опасности го- 
сударству, действия по указке врага, 
направленные к задержке мобилизации 
масс, враждебная пропаганда, направ- 
ленная против освободительной войвы 
китайского варода, ‘подетрекательство 
населения к невыполнению приказов 
военных и полипейских органов, грабе- 
жи, действия, направленные к расетрой- 
ству денежной системы, материальная 
помощь врагу, шпионаж в авользу вра- 
га, нанесение ушерба вациональностям 
дружественных держав—будут карать- 
ся смертной казнью. 


ЗВЕРСТВА ЯПОНЦЕВ 


ЧУНЦИН, 25 октября (БЕЛТА). Дикое 
варварство японских фашистов еще 
раз проявилось в бесчеловечной бом- 
барлировке японскими военными само- 
летами двух пассажирских пароходов 
и одного угольного транспорта, находив- 
шихся 23 октября на пути из Ханькоу 
в Ичан. На пароходе «Санян»з находи- 
д0сь две тысячи беженпев, на парохо- 
де «Цзян-Син» — тысяча и на уголь- 
ном транспорте пять тысяч. Перед 
тем, как затопить пароходы путем 
бомбардировки, японские летчики об: 
стреляли из пулеметов совершенно без. 
защитных женщин и детей. Из восьми 
тысяч пассажиров спастись удалось ве 


Первая областная 
жественной самодеятельности Минской 
области. 

НА СНИМКЕ - участники олимпиады 


олимпиада худо- 


(слева. ` направо): впереди сидят 
А ПЛЯНТО и Л. ЗЕЛИНМАН. Стоят: 
Г.  АЙЗЕНСОН, и МЕНДЕЛЕВ, | 
М. НАУМОВИЧ и 0 НЕКРАШЕВИЧ 
(Любаньсний район), 

Фото В. Грунтфеста. 


Из жизна Красной Армии 


ПОБЕДИТЕЛИ СОРЕВЧОВАНИЙ 


В результате’ проверки итогов 
циалиетического сореввования мелких 
подразделений, в частях БОВО выяви. 
лось большое количество бойцов в ко- 
мандиров -отличников боевой и поли- 


со. 


тической подготовки 

Пять лучших. бойцов и комаядиров 
завоевали право ча поездку в Москву 
на празднование 21-й годовщины _Ве- 
ликой Октябрьской сопиалиетической 
революции 

Тов Старунов — начальйик ‘школы. 


член  ВКН(б), отличник ‘боевой и полн- 
тической подготовки, решительный в 
инициативный командир ‘Чуткий ‘и за- 
ботливый к евоим _ подчаневным, он 
пользуется среди бойцов и командиров 
большим авторитетом Школа, которой 
он. командует, числится на первом 
месте. : 

Командир взвода т. Черновал повсе- 
дневно руководил соревнованием Ови 
сам отличный стрелок. А на тактиче- 
ских учениях его взвод выполнил одну 


из сложных тактических задач По 
всем видам взвод имеет отличную 
спеяку. 


Курсант учебного полразделения тов. 
Кудрявцев активный = комсомолец. 
Во время Выборов в Верховный Совет 
СССР и в Верховный Совет союзной 
республики проявил себя как активный 
агитатор, умеющий работать в маесах 
По всем видам учебы т. Кудрявцев 


имеет отличную оценку. Он участник | 
отличников | 


окружного совещания 
БОВО, аолучил грамоту от Военного 
Совета и занесен ва Доску почета 
Тов. Зубов неоднократно был преми- 
рован, награжден грамотами БОВО 
Зам. политрука т. Кванин—кавлилят 


ВКП(б) — хорошо валадил воспита- 
тельную работу среди бойцов. подраз- 
деления и сам во всех видах учебы | 


показывает образец. За время службы 
и работы имеет пять благодарностей, 
занесен ва Доску почета. 

Все эти товариши выполнила  до- 
говор всеармейского сопиалистического 
соревнования и получили право ва 
поездку в Москву 

Кроме этого, по округу выделено 
18 бойцов и комаядиров для персо- 
нального премирования штабом БОВО: 
комавдир отделения т. Янтюрин, стар- 
ший разведчик т Кагазежков. коасно- 
армеец т. Яковлев, т. Держа и другие. 


век 
| Снова нужно 
1 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


В художественной 


| _ голоса У некоторых | х. 
певщов, 80 мвого непосредственноети } 
истинного обаяния, много задора 
вдохновения, много красок ооо 
свое творчество. 


ября на первой минокой ее 
олимпиаде он ‚са- 


ВЕЕТ 

го и с богатой и разно- 
разн Зтенимен Хор гливенекой 
избы. -читальчи, пол. руковолетвом пред- 
седателя сельсовета т Мирука. испол: 
нил несколько народных песен. Ряд 
хороших номеров показала экробатиче: 
ская группа (единетвенная ва олим- 
пиаде) клуба промкооперации г Бори- 
сова, В бобтавё тт; Сакович. Габриль» 
чик, Сахрая и Мешкова  Работница 
спичечной Фабрики им. Карова. тов 
Мордасова неплохо исполнила (народ. 
ную ‘песню «Травушка-муравушка» и 


Закончилась Минская 


СМОТР ТАЛАНТОВ 


х*жх. 


рекого ль Мин- 
‚ т. Ржевского, семья кол- 

сельхозартели им. Кирова, 
р еее. района, т. Лис. Выступили 
и отдельные талантливые исполнители: 
‘хорошим голосом `колхоз- 
(Любаньский район), тов 
(Стародорожский район), 
колхозник  сельхозартели 
| ре". „Минского района, 
ающий на дудке, та- 
Геня ; 
: в 


двий день овимпналы `вы- 
ола, коллективы ° художественной 


‘самодеятельности. Минекого . района: 


танювальные, ‘хоровые, ‘музыкальные 
коллективы и отдельные исполнители 
Крупецкого, Каролишенского, Городец- 
вого, Ратомекого и других сельсоветов. 
Заслуживает ^ вянмания прекрасно 
налаженный коллектив 
колхоза «Ленск! шлях», 
го горсовета, . 


Дзержинеко- 


*» 
* ” а _ 
Выступлевнием" коллективов художест- 
венной» самодеятельности гор Минска 
олимпиала вчера закончилась 
В первой минекой областной олим- 


др. Колоритны и ярки были белоруе- ] пнаде приняли участие около. тысячи 


ские народные танцы 
жачок» в исполнении группы рабочих и 


работниц спичечной фабрики имени 
Кирова. 
С ‘большой программой 


на олимпиале самодеятельные коллак- 
тивы торфозаводов 
и «Красное Смолевичекого 
района. Хорошо сыгравный струнный 
оркестр торфозавода им Орджоникидзе 
исполнил несколько революционных 
| песен современных советских компози- 


ИМ 
знамя», 


| торов. 


ВИТЕБСК, 25. (По телефону от наш. 
корр.). 24 октября закрылабь * первая 
областная олимпиада  хуложественной 
самодеятельности. В ‚ заключительном 
концерте приняли участие лучшие кол- 
лективы и индивидуальные 
тели, общей численностью в 210 чело- 


отметить прекрасное 

выступление коллектива  Осияторфа 

(руководитель коллектива комсомолка- 
| лаборантка тов Курочкина). 

Вместе с молодежью на’ сцене вы- 


тупают 50—60-летние старики — колхоз- 


| НИКИ и кКоЛХозНицы Старый БОЛХОЗНИК 
Новиков из Сиротинекого района на 
белорусском народном музыкальном 


«Янка» и «Кры- | человек. Кандидатами. на 


Орджоникидзе | 


| «КИМ». 
ибПОлНи- 


©) 


всебелорус- 
скую олимпиаду выделен ряд. коллек: 
тивов и отдельных исполнителей. В 
числе их: еврейский драматический кру- 


выступили | ЖОК артелей промкооперации Слуцкого 


района, колхозный хор Селенжевекого 


сельсовета (Краснослобедекий район), 
| акробатическая группа. клуба апром- 
| кооперации Борисовского района, музы- 
| кальная о семья  колхозника  Монич 
|(Крупекий район), ‘рабочий совхоза 
«Новые Зеленки» тов.  Женчак 
другие. 


Олимпиада показала роет народных 
талантов, расивет 


Закончилась витебская областная олимпиада 


инструменте «жалейка» 
вародных белорусских мотивов 

Очень хорошо выступала 
Физкультурников ‘- акробатов 


Поздно вечером 
шение жюри. 


было об’явлено ре- 
Первую премию в 1000 


| рублей получил коллектив .. Осинторфа, 
‚отдельные денежные премии получили 


и солисты этого коллектива Трое уче- 
ников из Сиротинского района направ- 


ляютея на учебу в музыкальные шко- 
| лы: Тавповальвый: коллектив колхозни- | 
ков-пыган из Полоцкого района пре- 


мировав 400 рублями. 


25 октября 210 человек выехали в, 


олимпиаде. 


МОСКОРСКИЙИ ТЕАТР МАРИОЧЕТОК В МУНСКЕ 


В Минск. по приглашению Государ- | театр 


ственной филармонии, приехал Мос ков- | 
ский театр марионеток (Кукольный | 
театр). В Минске театр пробудет окд- 
ло месяца, после чего выедет на га: 
строли в города и районы БССР 


ОТ ПРЕДПРИЯТИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА И РАЙОНОВ 


ГРАЖДАН НА 


СУШКИ, 


«ЗЕМЕЛКУХН», ОТРУДЕЛЬ. КРЕНДЕЛЬ О КОРИЦЕЙ. «КАМЫШ 


| рован «Цирк на спене» 


ВЫСОКОСОРТ. 
НЫЕ КОНДИТЕРОКИЕ ИЗДЕЛИЯ ВСЕХ ВИДОВ: ТОРТЫ ВИ- 
СКВИТНЫЕ И ДРУГИЕ КЕКСЫ ЦИРОЖНЫЕ СУХАРИ. ПЕ- 


дал первый показ ‘ученикам 


младших классов Был 
Перел восхи- 
щевными детьми выступали куклы-! 
клоуны, акробаты, жонглеры, «Обезья- 


школе | на на велосипеде» и пр. 


АОН ДРАНВА ОТАР АТИЕОБВОРЕРЕЛЕЧО УНЕСЛА 
—ж————ы—ы—ы=—ыыыыыыыыыыыы—ы———ы—ы—ы—ы—ы—ы[—ы_ю—ю—Ю»—»—<.—>—»— 


К ПРЕДСТОЯЩИМ ПРАЗДНИКАМ ХХ! годовщины ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ 


СБЫТОВАЯ БАЗА МИНСКОГО ХЛЕБОКОМБИНАТА 
ТРЕ СТА БЕЛПРОМХЛЕБОПЕЧЕНИЯ НКПП СССР 


(Минск, Витебская ул.. 


11 Тел. 22-016 и 22.269). 


«ФЛОДН», 


больше 100. человекам. И. АГРАНОВ, 25 октября в 5-Й минекой 
ЕРОБИЕСВЕ ИЕ теКигих И 
—-.-.--—=...-...- 
БЕЛГОСДРАМ- 
тва БЕЛ. ГОС. КОНСЕРВАТОРИЯ 
а КАФЕДРА ВОКАЛЬНАЯ. 
СКУПОЙ 
Абономонт м, |27 ФОНтября в 8 чьсор вечера 
иНачаю вт состоится ДОКЛАД т 
_Каовь о # ч. два доцента С. М. АЛУНЕРА ИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ 
БЕЛГОСТЕАТР 
ва тему: 
ОПЕРЫ И БАЛЕТА 
(Помещ Гов. «СТРОБОСКОПИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИВ ДВИЖЕНИЙ о Е О 
Еврейского ГОлОСОВЫХ СВЯЗОК ПРИ ФОНАЦИИ-. 
театра БССР) ПРИГЛАШАЮТСЯ ВРАЧИ-ОТОЛЯРИНГОЛОГИ, а также 
38 октября все НАУЧНЫЕ РАБОТНИКИ. ИНТЕРЕСУЮЩИЕСЯ ДАН ЧЕНЬЕ. ПРЯНИКИ, СДОБА РАЗНАЯ. 
ТОСКА НЫМ ВОПРОСОМ. 
ДИРЕКЦИЯ. 


театра с 13—3 исзч. 
мха - 


———д————ддд 
«Красвая звезда» 
ГАЙЧИ 


Начало сеансов 
В 6, 7.30, 9.15 и Из. 


«Ивтервапионал» Окончившие курсы получают среднее медицинское обра- 
Цветной фильм зование со званием лаборанта 
ЦА На курсы принимаются лица в возрасте от 16 лет. 
ея. окончившие 7 классов средней @иколы. 
СЛУШАТЕЛИ КУРСОВ ОБЕСПЕЧИВАЮТСЯ СТИПЕН. 
#бвартак> ДИЕЙ И КВАРТИРНЫМИ ДЕНЬГАМИ (приезжие). Обще- 
житием курсанты не обеспечиваются. 
я ть Поступающие ва курс» ао двергаются пряемным испы 
о к таниям по фусскому и белорусскому языкам (устн. и 
З————щ-——- реле Цар ‘арифметике алгебре, геометрии) 
Детскво авувовой изике, географии Конституции — в об’еме программы 
вивотеатр 1 классов. 
Заявления о приеме на курсы принимаются до 1 ноября 
ДЖУЛЬБАРО К заявлению следует приложить: 


= 


и почтовых марок ва 


Кивотеатр лизно} 


1. Журнал Москов 
ской студий кинохро 
ники №№ 46 в 41 

®? Журнал Мин 


студив кинохроники | 8 ня 
№ >. ` 


Уп. Г. павлитбела № Б—5178. 


ик ини инивни теперь лари 


свидетельство 06 образовании, метрику две фотокарточки 
40 


Заявления с документами ваправлять по адресу’ г. Минск 


Логойский тракт. Т-я линия. д № 329 - 
дичной школе медсестер — для курсов лаборантов. 


ЕЕ 


НАРКОМЗАРАВ БССР 


об‘является НАБОР 


НА ДВУХГОДИЧНЫЕ КУРСЫ 


клиничесних и рентгеновских 
- паборантов 


ПРИ НАРКОМЗДРАВЕ БССР, 


также 


на-дом 


Краткую автобиографию 


копеек. (Паспорт пред’является 


Минской двухго- 


(Трам: ди им ее Октября: Ларек № 3 — ул, Чапа 
Магазин № & — Советская, 23.| Льрх № | — угол Газетного зёр | 
ДИРЕКЦИЯ. (Тел. 24-413). %> улицы Р, аюнобмбург. 


—— 


Заказы на кондитерские изделия принимаются 


Магазин № 
са и Свердловской (Тел. 


БРОЙТ», «НУО-ВРОЙТ». «ЗЕМЕЛЕХ». «ЭЙЕРКИХЛ». «ЛЕКЕХ». МИН- 
ДАЛЬНЫЙ. «ТтэЭйглЭх». 


«ИМВЕР» «ПУКЕРЛЕКАХ» 


на специального ДЕТСКОГО 


изделия 


(в Минске). 


1—угол улиц К. Марк- 


23-311). Ларек 


- ——— 
Типография газ. «ЗвЯзда», г. Мане» т 432 


в проч. в 
АССОРТИМЕНТА. 


$ доставкой 


Ларек № 4 — ул. Опанского, 
№-5/— 


ЗАКАЗЫ НА КОНДИТЕРСКИК ИЗДЕЛИЯ ПРИНИМАЮТСЯ ТАКЖЕ В СЛЕДУЮЩИХ МАГАЗИН АХ И 
ЛАРЬКАХ ТРЕСТА БЕЛПРОМХЛЕБОПЕЧЕНИЯ: 


рывок о нё 'плоша- 


ВНИИНС У — — Щл —-—- 
АТЕЛЬСТВА: г Минси, уп и Мари са. 3. Телефоны редндплегии 20 000-^ дабавочный /135; с0иретариб? - 21.172; партийный отдел — 21. в: сельхоз 
; а енВЫ в и местной информации 23 529; отдел культурного строительстеза 4) отдел \\боветсного , отронтельства - 23.881; 


анмбалистов , 


| будут проводить беседы о 
и | 
| 


| жен быть доставлен в Москву 
художественной | тября—в день славного юбилея лении- 


асполнил ряд | реннь 


группа | 
фабрики | 


| огромной любовью 


пролемонстри:- ! 


Ларек № 3 — Отарая Комаровка. | 
Ларек № 6 — Комаровский рынок. ' 


ДИРЕКЦИЯ. 
/ 


Минск 
Мосива в честь 20-летия ВЛКСМ. 
Фото И. Родштейва 


На старте . мото-пробега 


им ть ни ими ини 


НА МОТОЦИКЛАХ В МОСНВУ 


Цепочка  мотбпиклистов на полном 
ходу в‘езжает на площадь Свободы, 
где. вблизи башенных часов-— стартовый 
плакат. Молодые спортемены выстраи- 
ваются в ряд. Срепи них одна девушка. 

Без отрыва от производства они на- 
учились вести мотоцикл и сейчае, по- 
сылаемые белорусским комсомолом и 
республиканской физкультурной орга- 
низацией, они на своих машинах везут 
в Москву рапорт боевой  готовнозтги 
трудящейся молодежи БССР. 


Участники военизированного пробега, 
если учесть н заезды, которые им при- 
дется слелать в пути, покроют до Мэс- 
квы 900 километров пути Весь пробэг 
будет совершен в. противогазах В пу- 
ти будут четыре болыших остановки -— 
на территорий БССР и на территория 
РСФСР. На остановках мотоциклисты 
20-летия 
21-й годовшине Великого 


ВЛКСМ и о 
Октября. 
Рапорт, который везут с собой бело- 
русские спортсмены-мотоциклиеты, дол- 
29 9к- 


Заслуживает внимания женский в0- | самодеятельности в Минской области. ско-сталинекого комсомола 

> ане бу; дет . 10: х р ` Ч к 

кальный ансамбль промыеловой коопе | Отдельные недостатки в подготовке 25 октября на торжественный старт 

рании Слуцкого района исполнив: | олимпиады должны быть учтены при ы. нем РЕ 

ший ряд пародных песен. С успехом | проведении 3-ей веебелорусской олим- | ПРоводить Ффизкультур в риш: 

выступили хоровые коллективы Бе- | пиады художественной  самодеятель- | Много трудящихся Минска. Спертемэ- 

гомльского;, Пуховичекого и других | ности. | НОВ-мотоциклиетов приветствовал  сек- 

домов соцкультуры, И. КАГАНОВСНАЯ. 'ретарь ЦК ЛКСМБ т. Королев 
Отвечая на привететвие, командор 


пробега, тов. Эльтерман заявил: 
— Мы трогаемся в путь, твердо уве- 


че в успехе, Мы готовы выпол: 
чить любое задание партии и прази- 
тельства, 
Пробег мотоциклистов Минск— Москва 
| начался. 


-О- 


Богатый сбор меда 


104 улья наечитываются 


на пасека 
колхоза им. Ленина, Сведского сель- 
| совета, Василевичекого района Заве- 
| дующим пасекой и пчеловолом рабо- 


| тает здесь колхозник Семен Карако, 6 
ухаживающий за 


важдым льем езу: : `&- 
Минск для участия во всебелорусской | "ЗЖЛЫМ У В результате его ста 


рательной работы, многие семьи пчэл 
дали по 10 пудов меду. 

Авансом на ›труподни колхозникам 
роздано уже около 5 тонн меду Кол- 
хозник Иван Карако получил авансом 
128 кгр меду, Матвей Шиленок — 
124 кгр., Антон Гавриленко — 2] кгр 
и Т. д. 

К празднику ‘21-й годовщины  Вели- 


кого Октября колхозвикам будет роз- 
дано еще свыше тонны меду. 


Л. МАКАРОВ. 


октября 


созывает 


ДВОРНЕКОВ гор. Минска, 


НАЧАЛЬНИКАМИ РААЖИЛУПРАВЛЕНИЙ 


КОМИТЕТОВ РАЙСОВЕТОВ. 
ми ДИРЕКТОРОВ ШКОЛ 


РУ ЕЕ 


удлинили часы 


$ ЧАС. 30. МИН. ВЕЧ. 


Й 


———— 
*, С 


* 
= 


| вод 


в 7 часов вечера в помещении зала 
(ул. Карла Маркса, 


ПРЕЗИДИУМ МИНСКОГО ГОРСОВЕТА. 


ЛА, УПРАВЛЕНИЯ ОЧИСТКИ, 


В целях лучшего обслуживания покупателей 
В ПРЕДПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ, 


МИНГЛА ВУНИВЕР МАГ ссоъетокая, в 
и его ДЕТСКИИ ФИЛИАЛ 


ДО 6 НОЯБРЯ УНИВЕРМАГ РАБОТАЕТ 
ДЕТСКИЙ ФИЛИАЛ 0 9 ЧАС, 30 м. УТРА ДО 9 Ч. ВЕЧ, 


ГОСФИЛАРМОНИЯ БССР 
т =——— 
_Эстрадный сектор Госфилармонии БССР 
. принимает заявки 
на обслуживание концертами вечеров, 
> ПОСВЯЩЕННЫХ ПРАЗДНОВАНИЮ 


хх! годовщины ОКТЯБРЬСКОЙ | 
‚ (СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 
20-ЛЕТИЮ ЛЕНИНСНО . 


отдел—24-406; отдел 
отдел писем - 21-173; издательство — 24-601; отдел об’ 


тов. 


На-днях при приеме поезда 
из Овруча старший р ме. 
ции Калинковичи Прохор жаре 
встречая поезд на выходных стре ры 
заметил, что у паровоза № 720 ан. 
оборванная Тормозная тяга. Тов. же 
шина ‘остановил поезд. Тяга ых к 
укреплена. Авария поезда была пр ре 
вращена благодаря бдительности 
Кирщины. 

Высокую бдительность проявил м 
Кирщина и 2 октября. С уе 
поста выехал паровоз № 7493 орет 
нист Давыдов) и, вопреки ети 
правилам, проехав переносный красн . 
сигнал, начал приближаться Е ес 
№ 27. Это заметил тов. Кирщина. ОВ 
немедленно остановил паровоя. Только 
благодаря его бдительности ий ©806- 
временно принятым мерам, стрелка 


_— | № 27 осталась не поврежденной. 


проявленную блительность И 
безопасности ‘движения 
поездов начальник ст. Калинковичи 
об’явил старшему стрелочнику ТОВ. 
Кирщине благодарность и выдал ему 
денежное вознаграждение. 


И. ПОРТНОВ. 


За 
обеспечение 


№. 
ПРЕДПРАЗДНИЧНЫЕ 
ЯРМАРКИ 


С 28 октября по 6 ноября: на колхоя= 
ных рынках Могилева и Бобруйска 
состоятся межрайонные ярмарки. 

На ярмарки ожидаетея большой за- 
воз сельскохозяйствевных продуктов. 

В могилевекой межрайонной ярмарке 
примут участие колхозники и едино- 


личники ЗБелыничекого, Чаусского и 
Быховекого районов. 
Павильоны, ларьки и киоски на 
ярмарках врасизо оформляются. 
м 


В районных центрах Полесской обла- 
ети с 30 октября по 3 воября органи- 
зуются предпраздничные ярмарки. На 
эти ярмарки торгующие органязацин 
области вывезут разных товаров — 
промышленных изделий на 815 тысяч 
рублей. 

бы 


РЕСТОРАН В МЕСТЕЧКЕ 


В местечке Наровля открылея вовый, 
красивый ресторан. На строительство 


| ‘ресторана было асзигновано 60 тысяч 


рублей 


Пропускная способность ресгорава. — 
900 человек в день, 


>09 


Блок-нот натуралиста 


Когда начнется охота 


Благоприятные климатичеекие усло- 
вия прошедшего лета обетают в охот- 
ничий сезон 1938-39 г. обилие пушного 
зверя. 


Постановлением СНК БССР установ- 
лен срок начала охоты с 15 ноября Но 
Госинспекции охоты и звереводства 
Наркомзема БССР предоставленс пра- 
изменить начало охоты на пятнад- 
цать дней раньше или позже установ- 
ленного срока. 


Для установления окончательного 
срока начала охоты в Сиротичском, 
Червеньском, Климовичском и Лель. 
чицком районах организованы пробные 
отстрелы лисицы,  зайпа, горностая, 
белки; хорька. На основания резуль- 
тата пробного отстрела будет оконча, 
тельно установлен срок начала охоты, 


Охотовед П. КЛУБОВ. 


м чкси- 


РЕДАНЦИОННАЯ НОЛЛЕГИЯ. 


заседаний обе 
18, 2-Й этаж комн 32) 


СОВЕЩАНИЕ 


по вопросу очистки РОДА. 


ПРЕЗИДИУМ ——_—_—_—_ 


(угол улиц Ленинской 
и Ооветской) 


торговли на 2 часа в день, 


С 9 чЧ40. УТРА До 


СТАЛИНСКОГО НОМСОМОЛА | 


республинансной 
явлений —21 426. 


Тираж 65000 энз. 


